





彼ら は 三 百 年 掛 っ て 、 数 兆 ド ル の 暗闇 の 劇場 を 築い た が 、 た だ 1 回 の 試合 の 光 に より それ を 焼却 で きま す 。 そ 


























の 光 が 消 えな いよ うに 、 此 の 文 を 保存 、 発 表し て くだ さい 。 

3711 は 日 本 の 911。 記 録 さ れ た 事実 
これ は 日 本 の 911 で 、 此 れ は 何時 で も 黙殺 で き な い 公式 記録 及び 証拠 に 基づい た も の で ある 。 此 の 文章 に は 、 
9/11 悲劇 の ビル 7 と 同じ よう に 、 重要 な 証拠 を 陳 べ 、 隠 蔽 きれ た 事実 を 示す 、 巨 大 な 陰謀 を 太陽 の 光 に 晒す 
報道 で ある 。 読 者 が これ を リン ク 、 和 転載 、 ま た ミラ ー リ ング する こと が と て も 重要 で 、 な ぜ な ら 、 此 の 記事 
の 作者 の メー ル は 検査 れ 、 読 者 は メー ル で 、 作 者 に 陵 絡 で き を な い の で ある 。 そ の 事実 は 、 必 ず 、Above Top 
Secret と Godlike productions みた いよ うな 、 握 潰さ れ ま す 。 権力 者 は 、 必 ず 無 制限 で 彼方 

此 方 で 災難 を 起こ し ます 、 貴 方 の 近い 所 に か も し れ ま せん 。 此 の 記事 は 、 公 的 に 発表 し た 物 で 

す 、 貴 方 は 自分 の サイ ト に 発表 で きま す 。 た だ 、 私 の 名 を 刊 載 し て くだ さい 、 読 者 に 此 の 記事 
の 源 を 見 つけ る よう に し て くだ きい 。 


此 の 印刷 品 ほ は ュー ビ ま た 人 ん 々 に 分 配 す る の は よい の で す 。 


ディ モー ナ が 福島 五 十 勇士 を 殺し た の 2? 


自由 記者 ジム ・ ス トー ン 氏 (Jim Stone) は 、2013.9.16、 印 刷 の た め に 、 整 理 い た し まし た 


3/11 の 地震 、 津波 と 原発 事故 は 自然 に 発生 し て いな か っ た の で す 。 此 の 記事 は 、 こ の 結論 を サポ ー ト する 証 
拠 を 提出 いた し ます 。 


これ は 新型 環境 戦争 の 始め を 述べ て いる 重要 な 記事 で ある 。 先進 的 技術 で 、 疑い が な い 国 民 に 、 そ の 破壊 は 
自然 的 に 発生 し た の 災難 と 思わ せ 、 そ の 破壊 者 が 政府 を 沈黙 さす て いる 同時 に 、 そ の 破壊 を 続け て お り ま す 。 
その 世界 中 の 「 エ リー ト 」 の 意志 を 満足 さす せる よう に 国民 を 奴隷 と し て 虐殺 する ん で す 。 


この 環境 間 威 の 手段 は 産業 ウィ ルス 攻撃 と 核 田 迫 と 組み 合わ せる の で す 。「 エ リー ト 」 が 選択 し た 新型 戦争 
で ある 。 ア ラブ 人 が 発動 し た テロ の 脊 威 の 故 、 全 世界 の 国民 に 此 の 世界 に は 、 大 規模 な 熱い 戦争 が 必要 だ と 


信じ させ る 卑劣 な 手段 が 今 効か な く な り ま す 。 


本 記事 に 含ま れ て いる この 戦術 を 使っ て いる こと を 証明 で きる 論点 は 以下 の と お り で ある : 


It took them three hundred years and trillions of dollars to build a theatre of darkness, yet the light of 
only one match can burn it down. Do not let this light go out, ARCHIVE AND POST!!! 


3/11 was Japan's 9/11. It's all documented folks! 


This is Japan's 911, and it's all based on official records and evidence which cannot be silenced. 
What is here is every bit as damning as building 7 on 9/11, while being far more important, and 
the fact that a large portion of even the truth movement has shunned this report will show you 
just how deep the conspiracy goes. It is essential for people to link, re-post and mirror this report, 
because e-mails related to it will be censored and people will not find their way here from an e- 
mail. It will also get deleted from sites like Above Top Secret and Godlike productions, and 
therefore failure to spread the word through other means will give the elite an ability to create a 
similar disaster elsewhere, possibly near you. This report is public domain, use anything here on 
your own site but mention my name and link back to here so people can find the source. 


This printed version can be copied and handed out as the recipient desires. 





Did the Dimona Dozen murder the Fukushima 50? 


Jim Stone, Freelance Journalist, re formatted for print on September 16 2013 


The 3/11 earthquake, tsunami, and nuclear disaster did not occur naturally. In this report you 
will find all the evidence needed to support this claim and more. 


This is a vital report because it documents the dawning of a new type of environmental warfare 
in which advanced technologies are used to make unsuspecting populations believe their 
destruction occurred by the will of nature, thus leaving the destroyers in a position to demand 
governments stay silent while they perform the job of destroying or enslaving their populations to 
the will of the global “elite”. 


This environmental threat tactic, when coupled with industrial virus attacks and nuclear 
blackmail is the new direction the “elite” have chosen to take warfare now that false flag terror in 
the name of Arabs has failed to convince the world's populations that massive hot wars are 
needed. 


The key points this report covers to prove this tactic is in use are: 


1. 原 子 炉 3 が 殆ど あり ませ ん で し た 
この 事実 は 、2011 年 3 月 14 日 以後 、 マ スコ ミ と 外 の 人 間 か ら 、 原 子 炉 3 の 圧力 、 温 度 、 容 器 状 態 な ど に 関 
する 説明 は 全部 嘘 だ っ た と 証明 し まし た 。 公衆 た ち は 是 非 注 意 し て 下さ い 、 な ぜ な ら 、 嘘 を 作っ た 物 が 六 を 
受け な けれ ば 、 必 ず 再 び 嘘 と いう 罪 を 犯し ます 。 此 の 場合 に は 、 あ る 人 達 に と っ て 、 福 島 の 事実 に 対し て 、 
嘘 を 作ら な けれ ば な り ま せん 。 彼ら は アラ ブ 人 に 対し て 、 億 の 反 テ ロ 戦 争 が あり ます か ら 。 も し 、 環 境 テ ロ 
と 産業 の 戦争 が 世間 に 知ら れ た ら 、 不 利 な 影響 が か あり ます 。 
原子 炉 3 の 消失 は 、 水素 爆発 説 が 間違っ て いる こと を 証明 し て いま す 。 全 部 の 原子 炉 エ ンジ ニア は 、 核兵器 
と 似 た よう な 大 規模 ば 爆発 な い の 状 態 で 、 原 子 炉 が 完全 に な く な っ た こと が 不可 能 で ある こと を 知っ て いま 
す 。 原 子 炉 3 は 確か に 完全 に 吹き 飛ば され 、 制 御 棒 と 原子 炉 ガ ッ ツ が 、 炉 外 の 場所 まで 散り 飛ば され まし た 。 
以下 の 図 の よう に : 





























EEEE これ は 原子 炉 3 の ガッ ツ を オー プン に 飛ば され 
則 昨 細則 間 た 図 で 、 炉 心 の スプ レイ シス テム は また 全力 で 
f heh NA 基本 の 機能 を し ます 。 全部 の ほこ り が 破片 と 混 
ぜ て いる こと に 注意 する 必要 が あり ます 、 そ の 
ほこ り は 単なる 水素 爆発 に より 起こ っ た 物 で は 
な い の で す 。 
煙 の 色 に みる と 、 ほ こり の 大 部 は 原子 炉 の 炉 芯 
で す 、 残 っ て いる の が コン クリ ー ト で す 。 
爆発 ( 超 音 速 爆発 ) で メン クリ ー ト を ほこ り に 
する こと で きる と いう の は 。 ご 北 明 し て くだ き 
、 大 切 を 基本 知識 で すか ら 。 たとえ ぇ 理想 的 な 
環境 に 、 酸 素 / 水 素 の 混合 物 を 置い で て 、 オ ー プ ン 
エア で 爆発 させ て も 、 生 じ る 衝撃 波 速度 は 音速 
に 達する こと が 到底 で きま せん 。 そ の 据 は 水素 
以外 の も の に よっ て の 爆発 だ っ て 、 結 論 が で き 
ます 。 












































2. 原子 炉 4 は 911 の ビル 7 みた いな 物 、 爆 発 物 に 破壊 され た 物 で す 。 

これ は Wap kb 炉心 も な い 原 子 炉 4 は 、 何 夏 爆発 し た の か ? 其 の 炉心 な し 状態 に は 、 戦 争 の 
行為 まで こ は 、 原 子 力 炉 4 を この よう に 爆発 する 能力 は あり ませ ん 。911 の ビル 7 みた いな 物 で す 、 な ぜ な 
ら 、 ee a eas は 、 不 可能 で す 。 












































これ は 東京 電力 会 社 の 説明 : 炉心 が 非 活性 
化 さ れ て いる 、 内 部 の ステ ン レ ス 鋼 製 の シュ 
ラウ ド は 更 換 さ れ て いる 、 爆 発 で 炉心 と シュ 
ラウ ド は 飛ば され まし た か ら 。 其 れ は 、 最大 
の 動か ぬ 証 拠 . な ぜ な ら 、 炉 心 が な けれ ば 、 
爆発 が 起き る の は 不可 能 で すか ら 。 然 も 、 F 
真 し めし た 爆発 は 、 実に 巨大 な 破壊 力 が あり 、 
枠組 と 3.66 メー トル 厚 さ まで の 鋼鉄 製 の 柱 
を 潰し た の で す 。 
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1. Reactor 3 is completely missing, which means the press and anyone who has claimed anything 
about pressures, temperatures, containment, ect at reactor 3 after March 14 2011 is lying and 
people need to pay attention to it, because failure of the public to realize the massive extent of 
the lies about what is going on there will leave the door open to a repeat event. Lies must be 
told to hide what really happened at Fukushima, because like false flag terror in the name of 
Arabs, once the secret about environmental terrorism and industrial warfare is known, it's 
usefulness is minimized. 


A missing reactor 3 proves the hydrogen explosion theory false, because all reactor 
engineers know that you cannot lose a reactor entirely absent having a massive explosion 
on the order of a nuclear weapon make it disappear. Yet reactor 3 is indeed blown to 
smithereens with the control rods and reactor guts laying out in the open in the outer 
containment structure, as shown in the photo below: 























Here we have reactor 3's guts laying out in the 
open, with the core spray system still trying to 
function. Notice all the dust mixed in with the 
debris, dust which could never have happened 
from a mere hydrogen blast. 


A large portion of this dust is reactor core 
material as indicated by it's color, and the rest is 
concrete. 


It is important to know that it takes a detonation 
(supersonic explosion) to turn concrete into dust, 
“ and even under ideal conditions with a perfect 
joxygen/hydrogen mixture, an open air hydrogen 
ignition never achieves the shock wave speed of 
a detonation. The dust alone proves that 
something other than hydrogen did this. 


2. Reactor 4 is Building 7, demolished by explosives. The biggest smoking gun proving the 
Fukushima disaster was in fact an act of war is the near mythically impossible destruction of 
Reactor 4, which exploded despite not having a core, as mysteriously as building 7 fell on 9/11 
despite never being hit by a plane. 











AA. =" n Reactor 4 had been defueled and 

: As * was undergoing replacement of 
it's internal stainless steel shroud, 
yet according to the official story 
blew it's containment anyway. 
That is the FINAL smoking gun, 
an empty reactor is inert and 
cannot produce an explosion, yet 
one happened at 4 that was so 
powerful it destroyed the structure 
which had a frame consisting of 
solid steel columns a minimum of 


Reactor 4is building 7. It was 
disassembled for maintenance 
and exploded anyway. Tepco 

said it was getting it's internal 
shroud replaced, They did nol 
lie, Dome is removed, anc 
reactor is obviously emp! 





な お 、1.22 A—-hVORBE ary Y — WA IA WA aa E 
す 。 核 の 炉心 が な けれ ば 、 そ の よう な 頑丈 な 建物 を 完全 に 潰す 破壊 カ が 此 の 世に あり ませ ん 。 建築 内 部 の 人 
工 爆破 し た 場合 に は 、 巨 大 の 内 部 空間 が 占用 され 、 工 人 に と っ て 、 完 め て 目立つ 物 で すか ら 

RR WA IA eee \ こ つい て 、 
条件 が あり ます 、 水 素 が た だ 100 摂氏 度 の 燃料 プー ル か ら 生 じ る の は 、 不 可能 だ と 思わ れ ま す 。 水 素 が で き 
る の は 、2000 摂氏 度 の 環境 で 、 燃 料 棒 の 中 の 酸素 を 去っ て 、 高 圧 の 水 に 生じ し る の で す 。 福島 の 場合 に は 、 水 
素 が 都合 が いい 環境 で 、2000 摂氏 度 の 温度 が 必要 と な り 、 原 子 炉 に は 、 飽 和 し た 蒸気 と 数 千 の PSI が 必要 で 
す 。 以 上 の 条件 は 、 完 全 に オー プン し て 、 ボ ロボ ロ に な っ た 原子 炉 4 に と っ て は 、 不 可能 で す 。 
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原子 炉 4 が 爆発 する 可能 性 が あり ませ ん の で 、 一 つの 問題 は 環境 戦争 に し て いる 人 々 の 眼 の まえ に 立ち ま 
し た 。 民衆 に 説明 する に は 、 更 送 で きる 答え が 必要 と な り ま し た 。 Arnie Gundersen 氏 の 理論 は その 人 々 に 
チャ ンス は 与え られ まし た 。 そ の 理論 に よっ て 、「 即 発 了 臨界 】 と いう 現象 が 福島 原子 力 炉 の 中 に 発生 し まし 
た 、 つ まり 、 原 子 爆弾 みた いな 物 が あり まし た 。 
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70% 濃 縮 さ れ た プル トニ ウム と WRN SAVED ET, ERE Le D EE CAB SVE 
場合 に は 、 原子 爆弾 の 起爆 が で きま す 。 福島 の 場合 は 、 た と え 90% 濃 縮 さ れ た ウラ ン が あっ た と 仮設 すれ ば 
爆 す る 起爆 器 が あり ませ ん で し た 。 つ まり 、 原 子 力 爆 弾 は 事故 で 爆発 する 物 で は な く 、 コ ント ロ 
ー ル し て 、 爆 発する 物 で す 。 
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此 の 記事 に は 、Arnie Gundersen 氏 つ いて の 調査 結果 が あり ます 。 か れ は 、 原子 力 分 野 の 専門 家 で は あり 
ませ ん 。 然 も 、 メ ディ ア と 政府 か ら 金 を 取っ た こと が あり ます 。 彼 は 「 エ リー ト 」 に 手 を か し 、 福 島 み た い 
の 施設 に 目標 と する 破壊 を 黙 視 し 、 民 衆 を 見 殺し 、 原 子 力 の 危険 を 無視 し て 、 大 量 の 金 を 手 に 入れ まし た 。 
民衆 に 視線 を 本 の 犯人 か ら 外 させ て 、 原 子 力 業 界 の 正解 の 道 を 邪魔 し て 、 役 の 仕事 で す 。 

































































































































































彼 の 事務 所 「Farewinds and Associates] 、Arnie Gundersen 氏 の 一 人 の 仕業 で す 。 自 分 の 経歴 を 誇張 し 、 
嘘 を つけ て お り ま す 。 以 上 の 事実 証明 で きる 調査 報告 は 、 此 の 記事 の 付属 文書 に あり ます 。 

































































Arnie Gundersen 氏 の 「 即 発 臨界 」 と いう 仮設 が 偽物 と 証明 され た 以上 、 原 子 炉 4 が 爆発 し 
た と いう こと が あり ませ ん 。 原子 炉 4 の 水素 が 、 原 子 炉 3 か ら 、 パ イプ 経由 に 抜き 出し た 物 だ 
っ と いう も う 一 つの 理論 が あり ます . 宛 め て 悪い 管理 し た 場合 に は 、 少 し 水素 が 出現 する 可能 性 が あ 
り ま し た が 、 た だ 、 巨大 な 爆発 の 威力 が 此 は 水素 の 爆発 で は な いん だ っ て 証明 し まし た 。 此 の 仮設 に と っ て 、 
爆発 させ る スパ ー ク を お こし た スイ ッ チ 、 パ ワー 等 いっ さい あり ませ ん で し た 。 水素 だ け で は 、 自 分 で 爆発 
する の は 、 不可 能 で す 、 爆 発 さ す せる の は 、 点 火 ツ ソー ス が 必要 で す 。 正 式 の 説明 に よる と 、 パ ワー は 閉め され 
まし た の ゆえ 、 だ か ら 、 点 火 ソ ー ス が な か っ た と 証明 し まし た 。 


12 feet thick, and solid concrete and rebar walls on that frame which were 4 feet thick, leaving 
it in danger of falling over. There is nothing short of a small nuclear weapon that can blow a 
structure that strong to pieces, demolition charges will not do it absent occupying much of the 
interior space which would have been obvious to workers. 


Unlike what some people have theorized, that the hydrogen came from the fuel pool, overheated 

open fuel pools cannot produce hydrogen because in an open fuel pool the water boils off at 100 
Celsius, and the hydrogen producing scenario requires water to be in pressurized form at 2,000 
degrees Celsius to liberate it's hydrogen by losing it's oxygen to the zircon cladding in the fuel 
rods. The entire hydrogen story needs the right environment to happen, and that environment 
requires temperatures of 2000 degrees Celsius, saturated steam, and thousands of PSI inside a 
reactor to happen. This makes any explosion at reactor 4, which was wide open and 
disassembled flatly impossible. 


Knowing reactor 4 could never have exploded because it was disassembled created a problem 
for the people fronting the environmental warfare scam. Since it was impossible for reactor 4 to 
explode while mothballed, a fact which would be easy for the public to grasp, an alternate 
explanation for the explosion at reactor 4 was hatched by none other than Arnie Gundersen, 
who claimed a “prompt criticality” occurred in the fuel pool, which supposedly went off like a 
nuclear weapon. 


But that only flew with the most ignorant in the population, because a nuclear weapons style 
“prompt criticality” can happen only with nuclear material that is 70 percent enriched 
plutonium, or 90 percent enriched uranium, and THEN only when a high precision explosive 
charge brings that material together in a calculated way at supersonic speeds. Even if the fuel in 
the pool was 90 percent enriched, the racks it is in and lack of a nuclear trigger to bring it all 
together correctly would have prevented any prompt criticality. Nuclear detonations are hard to 
accomplish, they don't happen by accident. 


This report includes a background investigation of Arnie Gundersen, who is in fact not a nuclear 
expert of any sort and proves he is a media fraud and paid government shill. Arnie has made a 
lot of money as a political tool and using the ignorance of nuclear topics in the general 
population to do damage to good people and firmly root the ability of the “elite” to carry out 
repeat attacks on facilities similar to Fukushima. This is accomplished by backstabbing the 
nuclear industry, and pointing the finger in the wrong direction, away from the perpetrators. 


His consulting firm “Farewinds and Associates” was founded as a one man show and remained 
that way for decades, with Arnie as the “chief engineer” exaggerating and lying about his 
credentials, which was proven in my investigation of Arnie and Farewinds. This investigation 
is included as an attachment to this report. 


Because Arnie's “prompt criticality” was an easily proven fraud, and there was no way for 
reactor 4 to explode, an alternate theory which involved back feeding of hydrogen through 
the hard vent piping from reactor 3 was hatched. Though hydrogen <i>could</i> have 
back fed from reactor 3 in very small amounts under the most insanely poorly managed 
circumstances, the sheer force of the explosion at reactor 4 alone proves the cause of that 
explosion was not hydrogen. Add to this the story line that there was no power, no 
switches or relays creating sparks, and the hydrogen explosion theory becomes all the 
more ludicrous, it takes more than hydrogen to create an explosion, it takes an ignition 
source and if we are to follow the “official” story line about no power being available that 
source of ignition simply did not exist at <i>any</i> of the four reactors. 
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此 の 写真 ほ 、 メ ディ テア が 嘘 つ け まし た 。CNN,FOX,NHK.Rense と Alex Jones を 含め て 、 彼ら が 全 
| JË け ま し た 。 MTI 4» [RÆ] FOI bÑ LA, Wo, RE RE UT, 
| 犯罪 行為 で す 。 





Tapen stated that reactor 4 was detuled, 
had na core init, and was undergoing 
replecement of it's internal shroud. Many | 
people said it wes enriching plutonium 
because it blew up. This picture clearly 
shoris: 


1. The dome is in the service area, with 
the ji from the service crane ettact 


M2. You can hook straight down the throat 
of the empty reactor. Something else 
blew this up. What did? 


This is Fukushima's building 7, whid 
“collepsed" at the world trade center 
on 9/11 even though nothing hit i 
3/11, 9/11, 4/11, See a pattern? 


PT TA 
amm ae | 
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ま 
| 
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ene et REFS TROIS IEL a 
| This picture shows beyond a doubt that EVERYONE lied, athor than this” 
site and those who linked in. CNN, FOX, NHK, ALL LIED, including Rense 
and Alex Jones. All doubt is dispelled by reector 4, which was disassembled 
as stated by Topco. 1 did not realize whet 1 missed în this high resolution 
photo, (1 scated It Gown to Save bandwidth and never went back to the 
original, which $O CLEARLY SHOWS reoctor 4 realty wos not in operastion 
when it “blow up". This is the war crime of the century, and Iseeel is responsible. 





KoA” N ANA : : d 
> REIRET T. o AAO R ュ ン クリ ー ト の 挨 が 一 ば 
は 配置 き れん て いま し た 。 水素 が 爆 eae 


発 の 原因 で は あり ませ ん で し たら W: Ei o 酸素 と 混合 すれ ば 、 そ ん ぁ 
“aar LDA 巨大 の 爆発 は で きま せん 。 


原子 妨 3 は 

で は あり 
ery 
大 量 の 煙 ほ は 、 容 
器 の リー ク を 証 
明 し まし た 。 


mn TIE に — 


此 の 写真 は 、2011 、 存 在 し て いま し た 。 普通 の メデ ィ ア は 、 此 の サイ ト 以 外 に 、 其 の 写真 を 
ages oe な だ 、 は 現実 に 発生 し た 事実 を EEL OWL OKO hoe. We. BE 
生 を 失わ れ て し ま 3 失わ れ て し また 。 刑務 所 に 投入 きれ た の は 二 回 。 u 
事 を 見 た く を いん で ル が 日 本 を 攻撃 し た の は 、 二 っ の 原因 が あり ます 、 、 日 本 の 文化 、 二 
っ は 、 ae ン を 助け まし た 。 





ware installed at af nuclear facilities t - of fine concrete dust, Even 
when mixed with pure oxygen, 


after three mile Istand. Hydrogen 
did not couse these blasts. Vi i ! hydrogen ges produces a non 
1 ) Ket, ya ideal subsonic explosion. tt z 
z takes ð supersonic explosion to 
tum concrete Into dust, which E 
means an explosive device hed 
to have done this 


I took a mini van that was laying in 

the rubble and pasted it on top of the $ 
containment wall, to shor you how Bi 
thick the concrete was, It takes a lot 
more then & conventional bomb ta 


If pictures this Gear existed since 3/20/2011, why did they never show up In the mainstream press 

or even the “alternative” press, other than this site? It's because they show a cold hard truth that 
cannot be denied - this was an act of war, Producing this report destroyed my fife, I lost my business, 
and ended up on the run over this report. Several attempts on my life have been made, and [even 
got jailed TWICE, Yet this report is out there now, and it proves beyond all doubt that there is a rogue 
In the international community that will stop at nothing to getit’s way, Israel did this to Japan for two 
reasons, The first is because the culture was too hard to break, and the second IS that Japan offered 
to enrich uranium for Iran, I predict that Japan is now finished, It's probably over for them, 


Sp WALA 








原子 炉 4 は 停止 まれ まし た と は 、 動 か ぬ 根 拠 が あり ます 

1, ドー ム の ジブ に 、 起 重機 が つい て いる の で す 。 

2。 ボ ルト が 外さ れ ま し た 。 

此 の ドー ム は 、 サ ービス 地区 の 物 で す 。 前 の 写真 が この 点 を 証明 し まし た 。 原 
子 炉 は 不 活動 化 き 8 れ ま し た 、 東 京 電力 会 社 に いっ うた 事 同 じ で す 。 








ブラ ウン の フェ リ は FR 

















リーno.1 F— Aiz, BY 





あり ます 。 





び 、 根 拠 に な り ま し た 。 此 の 写真 に は 、 ブ プラ ウゥ ウン の フェ テ 








の 時 の 写真 で す 。 














原子 炉 の ドー ム は 燃料 が 取り 出 き れ た 時 
に は 、 外 きれ まし た 。 こ の 無人 飛行 機 が 取 
っ た 号 真 が 此 の 点 を 証明 し まし た 。 あ る 人 
達 に よる と 、 プ ルト ニッ ウゥ ム の 濃縮 の た め 
(Lowe es ie lb CBO EL AA, E 
の 写真 が 。 シュ ラウ ゥ ウド の 変更 の た め に 、 装 
HOSES Nko treor, AAS HE 
し た 。 此 の 点 を 通じ て 、 東 京 電力 会 社 が 、 
爆発 の 偽 の 原因 を な ん と し て も ゃ 証明 する 
つも り が あり ます 、 特 に 原子 炉 4 の 爆発 の 
原因 、 を ぜ な ら 、 爆 発 が 実に あり まし た 。 
其 の 結果 、 東 京 電力 会 社 が 、 発 生 で き を い 
こと を 理由 と し て だ し まし た 。 東京 電力 会 
社 は 、 此 の 記事 を みる 必要 が あり ます 、 な 
BL TINORAL (BSH L HYDE 
す 。( ア ラバ は イス ラ エ ル の ディ モナ 周辺 の 
一 地域 で す ) 。 























911 の ビル 7 に よく に っ て いる の で す 。 も 
し 、 福 島 事 件 は 事故 で は を く 、 戦 争 の 行為 
だ と し ょ うめ いす る 道 が あれ ば 、 そ の 道 は 
DF RP 4 で す 。 事実 を し て いな を い 人 々 
に 起こ ら せ る の は 、 必 ず 此 の 原子 ろ 4 で 
す 。 こ れ は 、 動 か ぬ 証 処 で す 。 








炉心 が を けれ ば 、 悪 的 を 決意 し た 行動 以外 
に は 、 実 在 し た 破壊 を 原子 力 装 置 に 与え る 
原因 は 殆ど あり ませ ん 。 此 の 記事 の 終わ り 
に は 、 も う 一 つの 文章 が つい て お り ま す 。 
彼 の 文章 に は 、 世 界 の 外 の 地域 、 例 えば 、 
スウ テー デン に は 、 福 島 事 件 あたい 、 原 子 
力 装 斬 が 破壊 され た いろ いう ろ 実在 の 例 が 






































3. APP 4 と 原子 炉 3 は 、 厳 重 を 損害 が あり まし た 。 そ の よう を 破壊 力 を で きる の は 核兵器 以外 は あり ませ 


he 


水素 の 爆発 は 理想 的 を 爆発 で は ほ を < く 、 破 壊 力 が ない 次 音速 的 を 爆発 で す 。 も し 周囲 が 封 閉 さ れ た ら 、 


が ある ん で すけ ど 、 原 子 炉 容 器 の 場合 に は 、 金 属 屋根 が 内 部 に 爆発 が あっ た 時 に は 、 圧 力 を 釈放 し 、 





高い 圧力 
金属 屋根 











だ け で は 飛ば きれ ます 。 ユ ンク リー ト を 鉄筋 か ら 飛 ば せる 爆発 は 、 衝 撃 波 は 音速 数 倍 以 上 の 速度 を 持っ て お り 
の 特 て ん は こう いう 事実 を 証明 し まし た 、 福 島 実 在 に 発生 し た 爆発 の 原因 は 、 正 式 に 発表 
きれ た 原因 と 遥か に 違い ます 。 読 者 は 損害 し た 現場 の 高い 解像度 の 写真 を 見 を た こと が な か っ た ら 、 私 は 一 つの 
車 の 号 真 を 取り まし た 、 そ の 車 は 原子 炉 3 地域 で 爆発 の 衝撃 波 に 飛ば きれ た 有 の 上 に あり ます 。 此 の 点 は 、 あ 
DEEH 3.66 メー トル の 福島 原子 炒 保 護 し 、 柱 を 支持 で きる 堅い も の だ と 、 証 明 レ し まし た 。 


まし た 。 実在 の 爆発 












































Smoking gun proof reactor 4 was in cold shutdown when it “exploded” R ' 
1. The jib the service crane hooks up to is attached to the dome. eactor 4's dome was removed for r 
2. The bolts are removed defueling. Drone photos prove it. This 


This dome is in the service area, as evidenced by the high resolution A : 1+ A! 
photos. This reactor is obviously defueled, as stated by TEPCO. dispels the rumors surrounding unit 4's 
な explosion. Some people have said that 


Peca] this reactor was secretly in operation to 
i ERP | 
















enrich plutonium. This photo proves it 
was disassembled for shroud replacement 


indeed occur, so an explanation is needed. 
MET As a result they are giving reasons that 

448 Ncannot happen just to say something. 
They need to see this report and get the 
Arava perspective(Arava is a district 
surrounding Dimona Israel). 


Browns ferry once again proves to be a valuable reference. Like building 7 on 9/11, if there ever was 
Here, Browns Ferry unit 1 dome sits in the maintenance a way to prove Fukushima was an act of 
area during refueling, with the bolts hanging loose. 


war and not an accident, reactor 4 is it. 
This is the biggest smoking gun at 
Fukushima that can be used to wake 
people up. 
















You do not need to be any sort of expert 
to see that without a core, nothing can 
happen to a reactor other than willful 
destruction as an act of war. Attached to 
the end of this report is an additional 
article which shows that other nuclear 
facilities have been rigged to explode the 
way reactor 4 did, with an example in 
Sweden. 


3. That the destruction of reactors 3 and 4 is so severe it could only have been accomplished 
with nuclear weapons. Hydrogen gas produces a non-ideal subsonic explosion. It cannot turn 
concrete into dust. It can produce high pressures if sealed off, but the metal roof on all the 
reactor containments should have provided the relief and been the only thing destroyed. It takes 
a high intensity explosive to strip concrete off rebar, a blast wave many times faster than 
supersonic. This means that whatever happened at Fukushima did not have blast characteristics 
that fit the "official" story. If you missed it in the high resolution photo of the destroyed facility, 
I took a car that was laying around in the remains and placed it on top of one of the blown away 
walls at reactor 3, which clearly gives the reference that the walls had support columns well 
over 12 feet thick. 


ASR. EA Aa WA 1 レベ ル の 容器 設計 、 外 の は マー ク 2 レベ ル の 容器 設計 だ と 認定 い 
た し まし た が 、 リ プリ ー 氏 (Ripley) に よる と 、 日 本 人 は 原子 力 に 対し て 、 極 め て 慎み 深い の で す 。G.E. 標準 選 
に 以上 の 安全 標準 で 、 原 子 炒 容器 を 築い て お り ま し た 。 高い の 安全 水準 、 堅 い 建築 に 対し て 、 破 壊 カ が ある 
水素 の 爆発 は 効か な か っ た は ず で す 。 た だ 最低 水準 の マー ク 1 レベ ル の 容器 は 、 水 素 爆発 の 破壊 力 を 抵抗 で き 
ます 。 安 全 性 重富 し た 日 本 人 は 安全 レベ ル を アッ プ グ レー ド し た の 故 、 安 全 性 は 其 の 以上 の 高い 物 で す 。 読 者 
が 参考 の 写真 に 、 壁 の 中 に は 、 鋼 鉄製 の 柱 が 3.66 メー トル コン クリ ー ト 上 に その まま 存在 し て いる の は 看 た 所 
で 、 全 部 理解 で きま す 。 
4. 原子 爆弾 は 、 カ メラ に 偽装 され 、 原 子 炉 の 容器 に 配置 され まし た 。 カ メラ の 配置 商業 契約 は 、 災 難 発生 し 
た 同年 で サイ ン さ れ ま し た 。 その カメ ラ 形 の 原子 爆弾 の 提供 者 は アラ バ ( ア ラバ は ディ モー ナ 周 辺 の 区 、 市 で 
は な い ) 出身 の Magna BSP 会 往 、 此 の 会 の カメ ラ は 1000 ポ ンド 以上 の 重き さき が あり ます 、 な お 、 「 鉱 形 原子 
兵器 」 と いう 形状 が あり ます 。 


原子 炉 の 炉心 が 融解 し た 時 に は 、 爆 発 で きま せん 。 た だ 、 柄 
解す る 。 

此 の 写真 は Magma BSP の カメ ラ が 撮影 し た 原子 炉 3 の 爆発 、 
此 は 核兵器 の 試験 の 号 真 と 似 て いる の で す 。 








外観 が Magma BSP の カメ ラ に よく 伺っ て いる 


銃 型 の 核兵器 。 


鋼鉄 抽 


銃 の スプ リッ ト 、 


agna BSP の フク 
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PROPELLANT 
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銃 の 管 10X200 セン チー 型 





ウラ ン 銃 型 核 爆弾 











同 火 、 鋼 鉄 制 60 セン チー、 直 径 
は 70 メー トル 、 重量 2000 きろ 


Magna BSP 会 往 が 此 の 妙 な 形状 、 異 状 の 重 さ と 巨大 の 比率 を 持っ た カメ ラ を 提供 し た 原 
因 は 、 此 の カメ ラ は 立体 的 な か カメラ だ と いう こと 。 立体 的 な カメ ラ は 、 長 い 焦 点 距離 を 
持っ て 、 空 港 の 滑走 路 を 監 箱 し た 場合 に は むい て いる の で す 。 原 子 炉 3 の 容器 の 中 に 設置 
する の は 、 理 解 で きま せん 。 も し 、 立 体 的 な カメ ラ が 必要 と すれ ば 、 た だ 数 ポン ド の 重 
さ を 持 た カメ ラ が 市 場 に 彼方 此 方 で 存在 し て お り ま す 。 巨 大 カメ ラ は ヒン ト を 提供 し ま 
し た 。 た だ 、 な ぜ 巨 大 の カメ ラ 、 軽 量 原子 爆弾 は 不可 能 で は な い は ず で す 、 何 故 そ ん な 重 
さ ? 小形 原子 爆弾 は 、 一 定 の 熱量 が で ます 。 た だ 其 の 熱 を 隠蔽 する の は 不可 能 で す 、 特 に 、 
安全 生産 に 対し て 敏感 の 態度 を も っ た 原子 力 発電 所 。 ス イッ チ を 閉め て 、 座 に 配置 され た 
後 で 、 其 熱量 を 隠蔽 する の は 、 ま た 不可 能 で す 。 立 体 的 な カメ ラ の 巨大 の 体積 は 、 原 子 爆 
弾 の 熱量 を 隠蔽 する の で す 。 

ERO 911、311、411? 規 律 を 見 つけ た の か ? も う 一 つの 11 見 た く な いん で す 。 此 の 記事 の 内 容 を 拡げ て 、 
貴方 は より 好い 世界 を つく り ま す 。 





Fukushima reactor 1 was assumed by many to have been built with the Mark 1 containment 
design, with the other reactors being mark 2, but Ripley, (the reactor engineer I interviewed, 
who designed unit 3) stated that the Japanese were insanely cautious with nuclear and had the 
facilities and safety systems built far beyond G.E. Specs. It is true that gas explosions can be 
very destructive, but only in facilities that were not designed to handle them. Even the basic 
mark 1 containment lacking Japan's upgrades was many times beyond capable of withstanding 
the worst hydrogen blast, and when you see in the referenced photos that the walls indeed had 
solid steel columns over 12 feet thick holding concrete 4 feet thick it makes this point obvious. 


4. That nuclear weapon(s) were placed inside of the reactor containment(s) disguised as security 
cameras installed under contract the year of the disaster by Arava based security firm Magna 
BSP (Arava is a district around Dimona, not a city.) Their "security cameras" weighed over 
1,000 pounds and were the size and shape of gun type nuclear weapons. 








Two diagrams of gun type nuclear weapons show Even at meltdown a boiling water reactor cannot qo 
a striking similarity to Magna BSP's camera. critical like a nuke and will not explode; it just melts. 


The blast at Fukushima #3, which Israeli firm Magna 
BSP “secured” with one of their cameras, bears a 
striking similarity to a nuclear weapon test. 

= 


i Magna BSP's > = 
"owl", n 7 







dumy 


FAEN VININ 


Uranium Gun-type Nuclear Bomb Design 





The reason Magna BSP gave for the odd shape, enormous weight, and giant 
proportions of their cameras was that they were stereoscopic. A stereoscopic 
camera could be plausible at an airstrip, where the camera would need depth 
perception out miles, but not indoors where focal lengths are short. The 
installation of one inside the inner containment of reactor 3 cannot be 
justified. Depth perception going out miles could also be accomplished with 
two separately mounted cameras weighing only a few pounds; the giant 
thousand pounder is a dead giveaway. Why this giant thing, when smaller 
nukes are possible? Nuclear weapons always produce a certain amount 
of heat, and if a small design was used it would be obvious the 

"camera" was warm, even when turned off and sitting on the shelf. This 
would cause questions to be asked, especially in a nuclear power facility. 
The enormous size and weight helped conceal the decay heat. 


ee 9/11, 4/11, 3/11? see a pattern? Let's not see another X/11. Your time and effort in 
spreading the word may really make a difference. 





地震 に つい て 、 地 震 が 嘘 で す 。 
実に は 、 地 震 は 政治 家 が 作っ た 嘘 で す 。 その 点 を 証明 で きる の は 、 日 本 の 地震 時 刻 表 に あり ます 。 地震 時 刻 表 
の 上 の 時 刻 は 、 此 の 記事 の 最後 の 部 分 に に リン ク が あり ます ( 此 の リン ク に は 、 全 部 の 311 地 震 に 関す る デー タ 
が あり ます ) 。 そ の リン ク は 、 完成 し た デー タ で す 。 日 本 に は 、 地 震 を 観測 し た 組織 の 数 が 多い ん で す の で 、 
色々 の 組織 の 観測 デー タ を 総合 し て 、 一 つの 全面 的 な レポ ー ト に する の は 、 慣 例 で す 。 然 も 、 そ の 総合 仕事 は 
a ょ 、 一 つの 不 自 然 な 
所 が あり ます 、 誰 で も 其 の 原因 を 知 て いま せん 。 た だ 一 つの 事実 は 無 阿 で き な い の で す 。 総合 表 の 地 志 記 象 に 
は 、 記 録 さ れ た 日 期 と 時 間 が あり ます の で 、 其 れ は 、 下 の 地震 記 象 に 一 致す る の で す 。 
— DORE ORE, theo “4A, NHK 
の 新聞 室 の 様子 を 生放送 し て お り ま 
Lit, 影像 に よっ て 、 フ ァイル の 数 張 
の 紙 が 机 の うえ か ら 、 地 面 に 落と し て 
いま す 。 プ リン タ が 机 の 中 で 、 工 作 し 
て いま し た 。 人々 は 。 仕事 し て 、 タ イ 
プ し て いま ad も し 、 此 の 地 局 時 刻 
表 に 記録 され た デー タ の よう な 地震 
が 発生 し た ら 、 人 和信 々 は 、 重 力 の 3 倍 の 
, ; 衝撃 力 で 、 屋 根 を 突っ 込ん で いま し 
ーー た 。 な お 、2 倍 重力 の 衝撃 カカ で 、 壁 に 
. M8.8 QUAKE HITS whi al 打っ 付け ます 。 人 々 の 身体 が 此 の 部 屋 
ニー の 全部 の 用 品 を つぶ し ます 。 な ぜ 、 
| #0169 Wit, USGS の Erol 博士 で す 。 此 の 表 ほ 正式 に 発表 きれ た も の 。 「9.0」 と いう 巨大 な 地震 が 陸上 の 民 
衆 を 殺し ませ ん で し た か ? 理由 は 簡 
ee | 32gat036s 単 で す 、 た だ 、 地 震 が 発生 し ませ ん で 
bizs 
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次 の 表 は 、 MYG0O012 監 察 所 か ら 記 録 


され た デー タ です 。 こ の 監察 所 は 、 
NHK の 新聞 室 か ら 、 只 800 メ ッ ト ル 以 


Pseudo Spectral Acceleration (g) 


Pseudo Spectral Acoeleration(j 











bor 0.1 1 10 hf 0.1 1 10 s 
= SA N 【 
此 の 表 に よる と 、 人 々 が 北面 の 壁 に 、70 キロ の 時 速 で 、 打 っ 付け ます 。 AIM ORE. 45 キロ の 時 速 で 、 突 っ 込ん で 内 の 距離 カ あり ます 。 以上 の NHK の 生 
Py | 放送 の 影像 の 所 か ら 、500 メ ー ト ル 以 
Japan Quake - NHK Sendai newsroom (2011-03-11) [www.keepvid.com](2) 内 に あ る & く ILD RD “CT きた 
Erol Kalkan 監 察 所 の 記録 に よる と 、 
USGS の デー タ は 嘘 で す 、 


9.0 で は あり ませ ん で し た 。 


ーー 
ーー 


aa USGS の 表 は 偽 の デー タ だ と 、 それは 
事実 で す 。 表 の 中 の ビデ オ を よく み 
E Quake TOLL MOUNTING A N E 


awa | 


01:31 YO E «4 is +) | オ 発 生 し て いる 場所 か ら た だ 800 離 れ 
た 地震 監察 所 が 記録 し た デー タ で す 。 


以上 の 嘘 つ け は 、 深 い の 陰 謀 が あり ま 
す 。 地震 の デー タ と ビデ オ の 配合 、 米 








幸運 を プリ ンタ だ を な 。 


国 の 政府 の 参加 を 否定 で き な い 情況 が あり ます ( 此 の 記事 の 最後 の 部 分 に は 、 生 放送 当時 の ベ デ オ の リン 


The guake was not what we were told. 


In fact, the quake was a bold faced lie, packing a political agenda. The proof goes beyond the linked 
Japanese chart. Please note - the date listed at the top of the charts linked at the end of this report 
(which contains ALL the seismic data from all reporting stations for the entire 3/11 earthquake) is the 
date of compilation, Japan has thousands of seismic stations run by numerous organizations, and they 
take time to merge into one final report. That is the date listed at the top of the linked compilation 
(March 15), and there is a shill out there who can't figure this out, a fact which should be obvious 
because the main seismogram in this report is dated and timed to the quake, and is a match for the 
lower resolution seismograms in this large compilation. 






The online Fukushima report shows a 
video of what happened in the NHK 
newsroom during the quake. A few files 
fell over, the laser printer which was not 
secured stayed on its shelf, and people 
kept typing at their keyboards. If the 
quake was as represented in this chart, 
- people would have been thrown 
—— upwards at 3 g's of acceleration, which 
TS JAPA would have thrown them to the ceiling, 
eee | and would have been thrown towards 
meas eee the back of the room at the same time at 
Charts prepared py Erol Kalkan, PHD, USGS, OFFICIAL RELEASE! 2 g's of acceleration, smashing all of 
Tae に =) them and everything else in the room 
gionon | po against the back wall. There is a reason 
> A \ why this “9.0” quake killed no one 
| MN \ N \ | inland from the tsunami, and it is 
TE Y | because it simply did not happen. 
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i4 \ A ] 5 い The following chart is from station 
; ーー NE mi ーー MYG012, which is less than 1/2 mile 
these charts, everyone in the room hit tS" st wall at 44 from the NHK newsroom. The NHK 
ne: ~ news room video, which was shot 
within half a kilometer of the seismic 
station Erol Kalkan used to produce this 
chart PROVES THE USGS LIED. 
THERE WAS NO 9.0 


i The USGS charts are phony folks, that's 
ーー i 。 all there is to it! Scroll down to the 


me = E RR video of the quake represented in the 
| above chart, which represents a 9.0 and 


ーー QUAKE TOLL ya UNTING was reportedly from a seismic station 
ーー ピー —— 
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only one half mile away from where the 
video was shot. 


3 ee EE すり 


The laser printer, AFTER those "graphs"!!22!! に ) :-) ONEHAPPY The implications of this run deep. The 
PRINTER}! seismic chart, in conjunction with the 


ク が あり ます ) 。 こ の ベ デ オ は 、 常 に youtube に 創 除 さ れ て 、 側 面 で 、 此 の 記事 の 正確 性 を 証明 し て 、 追 及 す 
る 必要 が ある と 証明 し まし た 。 


地 居 の 時 に は 、 人 々 は タイ プ し て いま す 。 


その ベ デ オ に よる と 、 地 震 が 発生 し て いる 時 に は 、 人 々 が その まま 仕事 お し て いま し た 、 一 つの レー ザー プ 
リン タ が 値段 が 低い 机 の 上 に 放置 し て あり まし た 。 一切 の 物 短 時 間 に 元 に 戻り まし た 。 あ の 時 に は 、 テ レビ の 
中 に 、 一 つの 英語 アナ ウン サー が 地震 の 情報 を 報告 し て いま し た が 、 皆 元気 で 、 誰 で も 、 そ ん な 巨大 な 岩 度 を 信 
じ て い ませ ん で し た 。 実 に は 、 そ の 地震 は 巨大 で し た 、 只 6.0 の レベ ル で す 、 日 本 の 監察 所 の 報告 に 一 致し ます 。 
USGS の 9.0 震 度 は 嘘 で す 。 そ の 影像 が 重要 な も の で す 、 な ぜ な ら 、 リ ヒ タ ー 測 定 ( 里 氏 ) 数 字 は 6.8 を 証明 し まし 
た 。 し ん ど と 里 氏 の デー ト に 混迷 し た と 、 一 つの 理由 と し て 自分 の 嘘 を 補う の は 当然 で す 。 

紫 の ベ デ オ に は 、 撮 影 し た 重要 な 影像 が あり ます 、 地 震 の 時 に は 、 海 暗 が な し 、 巨 大 の 岩 動 が な か っ た と い 
う 情況 は 殆ど あり ませ ん で し た 。 そ の 点 に つい て 、 彼 ら は 嘘 を つけ る の 場合 は どう すれ ば いい の か ? 私 が 此 の 
ビデ オ を 選ん だ 理由 は も う 一 つ 、 其 の ビデ オ の 撮影 し た 場所 は 、MYG012 監 察 所 に 説 線 の 中 に と いう 近い 程 の 
所 で す 。MYG012 監 察 所 は 、USGS が 震度 は 8.8 発 表し た 時 に デー タ の 源 で す 。 此 の 影像 は 、 賞 て 彼ら に 利用 し 
て 、 真 実 を 隠蔽 する 道具 で し た が 、 逆 に 、 彼 ら が 嘘 つ け た と 証明 し た 動か ぬ 証 拠 に な り ま す 。 此 の 記事 の 最後 
の 部 分 に は 、USGS の 地震 に 対し て の 査定 報告 が あり ます 。 勿 論 、 彼 ら は MYG011 監 察 処 の デー タ を 使用 し て い 
ませ ん で し た 、 あ の 展 源 近い 所 の 場所 か ら の 謀 度 数 字 は 、 長 い 時 間 の 後 、9.0 に な り ま し た 。 実在 の 岩 動 は 5.63 
ぐら い の レ ベル で し た 。 此 の 記事 の 後 の 部 分 に は 、 此 の 点 を 証明 で きる 地図 が あり ます 。 








日 本 か ら の メー ル で 、 此 の 地震 に 関す る 正式 の 報道 は 嘘 だ と 証明 で きま す 。 


日 本 の 読者 は 、 岩 度 の 9.0 は 嘘 、 海 噛 は 自然 的 で は な く と 随分 分 か っ て いま す 。 日 本 か ら の メー ル を 発表 いた し 
ます 。 こ れ は 、 地 居 が 発生 し た 後 2 日 以内 に 、 私 が 手 に いれ た メー ク です 。 外 の メー ル の 発信 は 、 妨 害さ れ て し 
ます の で 、 今 、 真 実 を し て いる 日 本 人 は 、 メ ー ル で 最新 の 情況 を 更新 する の は 、 試 し 続け て いま す 。 


僕 の 評論 は 斜体 字 で 示し て 、 メ ー ル の 作者 が 表明 し た の は 太い 字体 で 表示 し ます 。 


最初 の 地震 新聞 報告 に よる と 、 地 震 の 岩 度 は 7.2、 地 震 の 震源 は 東北 部 及び 東北 部 近い 所 だ っ て 、 私 は こう いう 
メッ セー ジ を 携帯 電話 に 読み まし た 。 その 後 の 24 時 間 は 、 岩 度 は 8.8、8.9、9.0、 展 源 は また 推定 で き な い っ て 
報道 され まし た 。 


私 の 評論 : 

ROZETZ BFRHBECHBANTLHFECLK. THEORETI, LOBED FILE & SILL 
E— O, KUBBADFEODSECETH, と て だ 、 OBD, BEORFILAGIOL CT. BII FAL 
BUEBSLEBBRICIL CAlIsHRCY. RB, HICHBLEA ZELT, CORFIS#ER (richter) BE 
KE, BAER L IEDC. 


私 は 、USGS の 地震 報道 は よく みた の で す 。 深く 10 キ ロ の 地震 が いっ ぱい が あり ます 。311 で も 、411 で も 全部 
深 さ 10 キ ロ の 地震 で す 。 た だ 偶然 で し ょ うか ? 秘密 の 武器 が あり ます か ? 気象 の 武器 で すか ? 


news room video, proves that the US government is also involved in the lie about the guake at some 
level. (this video is linked at the end of this report as it was functioning at the time of publication.) 
Since the video gets censored and deleted repeatedly from you tube because it proves the accuracy of 
this report, you might have to hunt for it. 


Some people keep typing on their computers as the quake happens. 


Also, note that most of the stuff stays on the desks, at the end, a laser printer is still sitting on a cheap 
table, ect. some things fall but things return to normal quickly, all the while the English announcer is 
reading a script of devastation with all the pep of some paid fool who does not believe what he is 
saying in a cheezy infomercial. The quake was significant, but only in a 6.0 sense, as recorded by 
the JAPANESE seismographs, and FAKED to a 9.0 by the USGS. This is important footage, 
because it proves the earthquake measured at a 6.8 was an instrumentation based richter 
reading. Confusion between the Shindo and Richter scale is being used to cover this up . 


Remember that this video is proof of what really went on. This means there never were significant 
aftershocks, never was a natural tsunami, and if they lied about that, what else? This video is pivotal 
and vital to exposing the truth. I chose this video because the news room is within eyeshot of station 
MYG012, which was used by the USGS to make these graphs which represent an 8.8 AT THAT 
STATION, as was stated in this (English) newscast and was probably used as a guide to fudge the lie 
due to the closeness of the newsroom to the seismic station. The full USGS assessment of the Japan 
quake is in the appendix to this printed report. Of course, they offer no reading from MYG011, 
which was closest to the 9.0 "epicenter" by a long shot, because it only got a 5.63's worth of 
shaking. The map which confirms this is later in this report. 


E-mails From Japan show the quake was not what we were told 


Readers in Japan are WELL AWARE the quake was not a 9.0 and the tsunami was artificial . I 
received mails like this for a total of about two days before they were censored. Some of these 
messages are from the same people sending updates. 


My comments are in italics writers comments are in bold 


Initial quake was reported as a 7.2, epicenter in/near Tohoku -- this is what Japanese on the street 
were reading on their cell phones just after the event, this was Richter. Within 24 hours the 
magnitude was increased to 8.8, 8.9, 9.0....and, it seemed the epicenter was under debate. 

My comment: 


The first magnitude and epicenter are calculated by computer. These are in fact always correct, unless 
there is a political need to move the "epicenter" and increase the magnitude, in this case by about 100X 

and 85 miles. Furthermore, the people in Japan are telling me directly it was a richter measurement, 
NOT SHINDO. 


I have been checking USGS regularly and notice there are lots of depth 10 km quakes. The 3/11 
and the 4/11 both are depth 10 km. Do you have any idea what that means. Scalar weapon? 


HAARP? Or just coincidence? 

私 の 評論 : 

10+ OOB ERS MR URI OIER CILUA ECA, TORRI, MEBMALUGYDAEDELAZGL 
tlre’ KL TUES, LT, EVGA CoheNR ORCI, ALEE, EL MDBBENYVYET. 


FE ASAD STR IO ELK, 原因 は 此 の 話題 に 無関係 で すか ら 。 そ こ で 、 私 は こう いう 現象 を 注意 いた 
し まし た 。 あ の 所 に 、 地 震 の 発生 は 多い ん で す 。2 月 だ け 、 二 つの 大 型 地震 が 発生 に し まし た 。 な ぜ で すか ? そん 
な 多い 地震 が ある は ず で は な いで し ょ うか ? 4/11 の 後 で 、 整 1 か 月 経っ て 、 も う 一 つの 7.1 地 震 が 起き まし た 。 


私 の 評論 
ODA, ARADUMBL (BASGHRELTCUSERALELK. iii, MEI, MEDB È 
BEBDEUOK & HGLELE. 


三 月 九 日 、 私 は お 父さん と 一 緒 に 医者 さん の オフ ィ ス に いま す 。 突然 、 私 は 目 ま い が し まし た 。 周辺 の 壁 と 屋根 
は 回 転 し て いる よう に 動い て いま す 。 人 間 は 、 誰 で も 地 居 だ と 言わ な か っ た が 、 私 の 感じ は 、 身 体 に 揺るが せ た 
みた い の も の だ と 思い ます 。 其 の 速度 が 低い 、 そ の 民 動 の 方 向 は 、 横 で は な く 、 た て で は な い の で す 。 其 地震 は 
7.4 と いわ れ て いま し た 。 


私 の 評論 

ARKAMHEOR UI LE HER TELELA BORCI TO, IHE o TADEO o EE OJO, 
KOMB CLL UEBEUVDEDOLNAE CA, MEOMEBBILE CT. ADBFEAE LED? これ は 、 一 
POTRED DV EST, MEAS USBMILHO FICO TAY, FRI, BEOR, CORMOE 
BAN, LYKAGHMBEMIBLLIELTUELZ, 


その メー ル の 後 、 同 じ 女 は も う 一 つの メー ル を 発信 し まし た 。 


Hi,James, 昨日 、 二 つの メー ウ を 受け まし た か ? 今日 の 朝 、 も う 一 つの 地震 が あり まし た 、 今 回 は 6.7 で す 。 再 
ぴ び 、 そ の 妙 な 動き を 感じ まし た 。 


私 の 評論 
AKAISHEEUDRUL AAD TUEBDTCS, 
E CHEZE, NDA WIS A KILITEBA CALADTCS. 


三 月 九 日 、 私 は 日 本 人 いる 事務 所 に いま し た 。 あ の 事 発生 し た 時 に は 、 私 は 大 き の 声 で 地震 」 と 叫び まし た が 、 
周辺 の 日 本 人 は 「no」 と 言い まし た 。 あ の 感じ は 、 妙 な も の で し た よ 、 周 辺 の 物 が 回 転 し て いる みた いも の で す 。 


私 の 評論 
AAAS EBOMBDEBCELTNEDCIDS, BELLEC Ao, CUDNATULMBILZA で すか? 
HOM RIL AM CGN Cb, CABZABAOHMILDOUCK HEIL, ZA CLED? 


粘 々 し た と いう 感じ は 、 そ の 時 の 感じ に 似 て いま す 。 日 本 に 生活 し て きた 17 年 、 色 々 な 地震 を 経験 し た 私 に と っ 
て は 、 粘 々 し た 地震 は 初め て で す よ 。 外 の 人 々 は 、、 加 心 と 麻薬 の よう な 感じ を 経験 し て いま し た 。 その後 、 目 
まぐ る し い 感 じ は 、 数 週 続け まし た 。 な お 、 お 風呂 に 入る 時 に も 、 映 の 中 の 水 が 岩 動 続け て いる と いう 感じ が あ 
り ま し た 。 お 風呂 に 入る の は 、 心 配 し て いま し た よ 。 水 槽 の 水 も 度 動 し て いま し た 。 其 の 件 に つい て 、 調 査 し て 
いた だ き 、 あ り が と ご ざい ます 。 


HAARP? Or just coincidence? 
My comment: 


Quakes do not appear over broad regions at 10KM depth with consistency. SO, this does indeed point 

to the use of some sort of earthquake machine, as referred to by Defense Secretary Cohen during a 
military briefing in 1997. This is linked to in the Fukushima report . 

Last year I came back to Fukushima from US. The reason is another story. Then I realized that 
there were lots of small quakes occurred around that area. In February there were 2 bigger 
quakes there. Then I wondered why? It should not have occurred there. Right? And 4/11, it was 
exactly one month later there was a M 7.1 quake. 

Mt comment: 


She is referring to the fact that the Japanese know where the main seismic areas are, and that the 
quakes are occuring in areas where geology does not support the likelihood 


March 9th, early afternoon, I was in a doctor's office with my dad who was in a wheelchair. I 
was standing then I felt dizziness. I looked up the ceiling and found things were swaying. Nobody 
said it was a quake. I would explain it as standing on a big wobbling top, it was slow and not 
vertical nor horizontal. It was M 7.4. 


My comment: 
If no one said it was a quake, and the Japanese are familiar with quakes, what was this motion then 
which caused a seismic reading of 7.4? I believe now that the earthquake machine places stress on a 


region with a circular pull, thus creating the spinning top feeling, to pull all potential weak spots in all 
directions, with the hope of triggering something big. 


This mail came in later from the same woman: 

HI James. Did you get 2 mails yesterday? This morning we got M 6.7 quakes. Again, it was weird 
motion. 

My comment: 

Japanese KNOW WHAT A NORMAL QUAKE IS! 

This came in from someone else, who has lived in Japan for 17 years. This is about the same event. 
One thing, I remember the first 'bump' on the 9th. I was sitting in an office full of Japanese. I 
said 'jishin'(earthquake)...they said 'no, it isn't'....but it was...just a kind of rolling motion. 

My comment: 

The Japanese know what a normal quake is, and specifically said it was NOT a quake after feeling it? 


This measured a 7.4 richter. So what moved the ground so much it measured a 7.4, and the Japanese 
did not call it a quake? 


Yes, gooey is a good description. I have lived here for 17 years and felt every sort of quake, but 
never gooey, liquid quakes. Many people suffered nausea and symptoms of vertigo...dis- 
orientation for many weeks. I noted that when I took a bath, and I was afraid to do even this, the 
water was vibrating in the tub...constant vibration. I could see this in my fish tanks, too. Thank 
you for collating all of this 


私 の 評論 

REDGATE) 2T MEDRE UROL, ADB SRDOARIC FEL TUL TA? —9 0BD h 
YEF, AKA. 2L009FORILIL, BESHELL, ADOMBRITOME EFL CT. ARORKICR OR 
SCBEEVULEREMWCAINIL KAMRET ARERT EDLY. 'RBGITS, 2T AG 
だ 攻め て いる こと だ と 原 あ まず 。 


私 は 大 阪 に いま し た 、 あ の 地 民 が 発生 し た 時 に 。 大 阪 は 紳 戸 に 近い 所 だ よ 。 幸運 だ な 、 私 は 、 斬 戸 の 地震 が 大 き 、 
311 は より 大 き 、 た だ 百倍 大 き で は な いん だ と 思う 貴方 の 言っ た 通り だ 、IM に よる と 、 此 の 地震 は 7.2、 思 戸 は 
6.9。 


飛行 機 か ら 出 し た 煙 「Chemitrail」 は 、3 月 に は 、 静 か な 温か い 存 在 で す の に 、 地 震 が 発生 の 後 、 空 が 雄 色 に な 
っ て 、 空 気 が 寒 く な り ま し た 。 炊 の 朝 、 私 は 青い の 空 は 奇 有 改 だ な っ て 、 気 づい て いま し た が 、 突 然 、 一 つの 飛行 


地震 の 影像 は 、 駅 と 外 の 公 的 の 場所 で 中 継 さ れ ま し た が 、 あ の 時 私 の 感じ は 、 ハ リウ ッ ド の 映画 みた いな 物 だ な 
っ て 。 


私 の 答え 
EEA DOR HLERREHMSILG B, ZIHI, BRO SMICATUBEWVGIZIETS, 


も う 一 つの 妙 な 事 が 起こ っ た 、NHK の 中 継 室 に 、 人 々 は 、 今 回 の 地震 が 得 戸 の 地 居 と 較べ て 、 異 な っ て いる も の 
だ と 、 評 論 し て いま す が 、 色 々 な 医者 、 救 援 工作 員 の イン タビ ュー が あり まし た 。 医 者 達 は 、 宴 戸 の 地震 と 同じ 、 
MEO Feld UT, MP OWBORER SED LC. SERS, MPOWBR. ABOWBSILS e FTL E 
し た が 。 な お 、 医 者 達 は 、 今回 の 地震 が 、 海 路 で 負傷 し た 病人 、 水 に 没入 で 起こ た 症状 が 多い だ と 
衝 断 し まし た 。 た だ 、 水 に 没入 と いう の は 、 彼 ら は 、 ク ラシック の 地震 病人 を 治療 し て いな か っ た 。 


私 の 答え 
クラ シッ ク の み の 牙 記 が み プ みみ 、 ク ラシック の 疲 人 が いぼ ど ズ 。 


も う 一 つの こと 、 日 本 人 は 海 暗 の 巨大 さ を よ く 言 うま す が 、 実 に 、 目 撃 者 に よる と 、 あ の 地震 は 七 回 目 の 海路 が 
あり まし た 、 一 つ で は あり ませ ん で し た 。 海 噛 は 、 た だ 次 々 に 動い て いま し た 。 


ー つ 以上 の 原子 爆弾 が 使っ て ある っ て 、 あ る 人 々 は こう 断言 し まし た 。 私 は 、 其 の 可能 性 を 見 過ごし まし た 。 


其 の 物 ( 海 嘱 ) は 高 さ 39 メ トル と 、 海 嘱 の 監察 所 か ら 、 大 型 船 と 陸上 の 建物 に 参考 物 と し て 、 観 察し た 結果 で す 。 
た だ 、 疑 問 が あり ます 。 海 噛 そ ん な 高 さ を も っ て 、 破 壊 力 が 巨大 と 認定 され ます 。 な で ぜ 、 木 製 み た い の 小 さ な 観 
察 所 が 、 巨 大 の 海 噛 に 打っ 付け て 、 無 傷 で 、 その まま 起 っ て いる の か ? いい 質問 で は な いか ? 


私 の 答え 

ADI, UWIII CI. IDEA TIIS —hL TLE, 

AKOKBOBEIL KOBE T iii 125 EOE OTUET. 25%, 
BL EBERBEVIDEE TC, AKAIKBOMBEBEL TUES, KOKMBBIL, AKL VEDI 
WLC, 39 3 — AIL ORR, AEROBE EOR 


My comment: 


Constant vibration? Earthguakes start and finish. What is this "constant vibration" going on in Japan 
now? Unverified rumor has it that Japan was threatened in 2009 to disband it's Government bank, 
and let foreigners take over their finances or America would use it's "earthquake machine" to punish 
them. "constant vibration?" You bet. An electronic circuit can just be left ON. 


Believe or not, I happened to be in Osaka where very close to Kobe, when the earthquake hit. 
How lucky I am! Right? Kobe earthquake was big and 3/11 one was bigger, but not more than 


100 times bigger. You are right. Japanese cell phones got an IM saying it was 7.2 RICHTER. 
Kobe was a 6.9 


Chemitrail It was calm and warm for March. But after the quake, the sky changed into gray 
and snowed and temperature dropped. Next morning the sky was so beautiful and blue, I 
enjoyed looking up it, but I saw a plane flying lower with chemitrail. After a while I saw several 
chemitrails and the sky turned gray and temperature dropped again. 


hmmmmmmm....... 


"Real-time video of the tsunami was playing in railway stations and other public locations....gave 
the whole thing a 'HOLLYWOOD' quality...surreal!!!" 

My response: 

The only way for real time video to happen was if they knew the event was going to happen, another 
smoking gun! 

Another ODD thing....this on NHK...and right after the quake...a very studious piece about HOW 
the Tohoku Quake differed from Kobe...many doctors, emergency workers interviewed...and they 
were perplexed because it seems that recent earthquake protocols had been based on the Kobe 
disaster and all of these people were prepared to treat certain kinds of injuries, like what happens 
when victims are crushed... the doctors on the show remarked that the only injuries they were 


seeing had do do with the tsunanii...e.g. immersion in water, near drowning, hypothermia...from 
immersion in water....they were NOT treating classic EQ injuries. 


My response: 
No traditional earthquake injuries equals no traditional earthquake, PERIOD 


One more thing...the Japanese talked A LOT about the dimension of the tsunami...and, actually, 
witnesses/survivors from Fukushima said there were SEVEN tsunami, not one...just rolling one 
after another. 


My response: 
This gives credence to those who claim more than one nuke was used, a possibility I ignored entirely 


Well, the size of these things in certain places was 39 meters, measured by large boats sitting on 
top buildings or land masses. What produces waves of this height? You are right on in your 
observation that there was little damage to wood/stucco homes...these things are built to fall 
down...they didn't... You are absolutely right in pointing this out. 


My response: 


First of all, a measurement of a tsunami based upon where a large boat ended up is far more accurate 
than any other measurement. The Tsunami was 115 feet in some areas 


Second, wooden Japanes homes are not built to American standards because the attitude towards wood 


UFKOKREBILPEESGAECA CLEDIB9OX — bh NOBEL, GALOMBIWERERDHED. た 
KCAULRAG BIL RISFOR RE b oL KHBOMEEBCECA CLE. ITTO? CORA ist 
DHA EBC. FHEOBGISCAGVEBACTEAED SKETI, EK. ANI EM EDEDDY F 
I, KOMILFILFHEL TUES, 


真相 を 見 つけ て 、 色 々 な 苦労 を いた だ き 、 あ り が と ご ざい ます 。 


イス ラ エ ル 人 は 地震 発生 する まえ に 、300 台 の トラ ッ ク を 含め て 、 救 援 活動 の 準備 が で き て 、 全 部 の 救援 活動 
を コン トロ ー ル し よう と いう 噂 を 証明 で きる の か ? 私 は 直接 に ある 人 を 聞き まし た 。 イ スラ エル 人 は 、 救 援 活 
動 の 興味 が ある 、 外 の 点 は 証明 で き な い と 、 あ の 人 が こう 答え まし た 。 


イス ラ エ ル 人 、 大 量 の 医療 装置 を も っ て 、 北 へ いき まし た 。 生存 者 に 礼品 と し て 、 そ の 医療 装置 を 残り まし た 。 
面白 い の こ と だ と 思っ て いた 私 は 、 イ スラ エル 人 の 事 志 れ て いな いん で す 。 た だ 、300 ト ラッ ク の 事 を 知ら な い 
ん で す 。 


炊 の コメ ント は 私 の 三 つ の 地震 記 象 を 証明 し まし た 、 民 源 は 二 つ が 北部 に ある っ て 、 彼 女 は 感じ て いま し た 、 
も う 一 つの 謀 源 は 南部 に あっ た 、 此 の 点 は 、 彼 女 が 感じ て いな か っ た の で す 。 其 れ は 、 此 の 地震 が 自然 的 に 発 
生 し た 物 で は な いと いう 論点 の 完璧 な 証明 。 全 部 の ピッ ク の 値 を 、USGS は 偽 の 農 源 だ っ て 否定 し まし た 。 参 
考 と し て 、 研 島 の 報告 書 を ご 覧 下さ い 。 








あの 地震 、5 分 を 続け た の は 、 私 は 時 間 を 記録 し た の 故 、 こ う 感 じ て い まし た 。 メ ディ ア に よる と 、 当 時 、 三 つ 
の が 起こ っ た っ て 、 私 は だ た 二 つ の ピー ク を 感じ て いま し た 。 


私 の 応え 
MBERIA NDUNGU TI, AILUORF CID, KUNDI ATEMA HI, RE DE O 
Cb. BERFROMETEDST, KAATA KRYRORE TT. 


18 日 、 私 は 日 本 か ら カ リフ ォ ル ニア 州 へ いき まし た 、 空港 で 、 地面 が 液体 みた い の 物 だ と いう 感じ が あり まし た 。 
空港 の 彼方 此 方 の 場所 が 流動 し て いる と 感じ て いま し た 。4 日 掛か て 、 私 の 本 来 の 均衡 が 戻り まし た 。 恐 いな 経 
験 で す 、 も し 、 も う 一 度 そ ん な 経験 を し た ら 、 私 は 必ず 我慢 で きま せん 。 


YouTube に ある 影像 が あり ます 、 日 本 の 金融 大 臣 の 部 下 の 会 議 で 、 日 本 は 米国 に 地震 武器 で 脅迫 され て いる っ て 
事 、 此 の 影像 に あり ます 。 私 は 、 それは イス ラ エ ル 人 の 仕業 で は な く 、 イ スラ エル 人 は た だ 前 の 駒 だ と 思い ます 。 


原因 は 、 イ ラン の 間 題 が ある ん で すけ ど 、 日 本 と 中 国 の 両国 は 接近 し て いま す 、 天 皇 陸 下 は 北京 に いき た いと は 
お し ゃ た 事 が あり ます 。 日 中 関係 が よく な る の は 、 米 国 に と っ て 、 そ う は 看 た く な いん で す 。 なぜなら 、 日 本 と 
中 国 は 巨大 量 の 米国 の 国債 を 保有 し て いま す の で 、 両 国 の 関係 が よく な れ ば 、 米 国 が 国債 の 返済 の 問題 に 大 変 な 
問題 が あり ます 。 


私 と 友達 は 誰が イス ラ エ ル を 地球 か ら 吹 っ 飛 す の か と 論議 し た 事 が あり ます 。 中 国 だ と 私 の 友達 が こう 断言 し ま 
し た 。 


HOBIS#ERLTWUES, TARFLNEMED SK REEWIOIL, BILBACFRCI., イス ズラ エル は た 
だ ー つ の 銘 で す 。 BROBMW 見 う 、 基 っ て いる 万 が のみ グ カ ば 、 ア スラ エ ル 人 な が いと 婦 ク ぎす ず 。 
落 こ メー ル を ん て いた だ き 、 あ ク が と ご ざい まず すず 。 茨 季 攻 の めーる が いっ ぱい が ある ん だ と 履い ま チ 。 
BRIE o CHEUCHHMEBRI SAL MOUMOBLUGEERLI SADC. 


structures is that they are disposable. They are cheaply made and intended to be torn down after 25 
years. I have confirmed they are made out of wood. A 39 meter tsunami is 115 feet tall. A 115 foot 
tsunami would need an earthquake over a 9 to do it, yet no damage to even cheap homes, designed to 

be torn down after temporary use. A total inconsistency with the official story, and I never heard of the 
tsunami being that big. But the Japanese OUGHT TO KNOW, they were there! 


Thank you for your hard work to get out the truth. 


I asked one individual directly if they could confirm the rumors that the Israelis were ready ahead of 
time with relief efforts, with 300 trucks, and if they could confirm the rumors that the Israelis 
controlled all relief efforts. She said he noticed a strong Israeli presense, enough to appear "very 
interesting", but could not confirm the other points 


Israelis - A big medical team came with lots of equipment and went to north. They left those 
equipment as a gift for evacuees. I thought it was very interesting, so I remembered it. But I 
didn't hear the 300 trucks story. 


This following comment confirms my three seismograms, which show two quake events to the north 
(which she felt) and one to the south, which she did not feel. This is pretty good proof that the quake 
was indeed not natural. All 3 peak readings were blamed on the same phony "epicenter" by the usgs. 

For reference, see the seismograms in the Fukushima report. 


The one- It lasted more than 5 minutes. I timed it, so it is not how I felt. According to the mass 
media, there were 3 big quakes happened at the same time. I felt at least 2 peaks. 


My response: 


The seismograms ran for six minutes. Six is a key elite number. I doubt it is a coincidence. Six is 
unrealistically long for a natural quake, regardless of magnitude. 


I can tell you that when I got on the plane to go to CA on the 18th...the ground at the airport was 
liquid...everything was moving. It took me four days in CA to recover my equilibrium. If that 
starts up again, I am OUTTA HERE....too creepy. 


BTW, there are clips on YouTube in which a local gaijin personality references conversation with 
a Japanese finance minister describes being threatened by the U.S. with earthquakes. I would 
not assume this is purely an Israeli job...though, Israel may be fronting it. 


There is the Iran question, but also, Japan has been making rapprochements toward China for 
several years. The Emperor is said to travel regularly to Beijing. I can think of LOTS of 
reasons the U.S. would not want a strong Sino/Japanese alliance. In truth, both countries are 
scared shitless about a U.S. default on debt. I can see why they would wish to consider how they 
might jointly respond to this. 


My friends and I bet as to who will blow Israel off the map, and the smart money says China. 


Now the story develops. Interesting stuff. "blowing Israel off the map" would be counterproductive, 
because it is merely a sock puppet of the Rothchilds. Ignore the puppet - look towards the banking 
district in the City of London. I would bet Israeli behavior would be a LOT better if someone was not 
pulling their strings. 

My thanks to the people in Japan who sent me these mails, certainly there were more I never got. 


It blows me away to think such hard work would be done to stop the dissemination of a truth so 
essential 


ae CH. Ii ARTS. WRBRICRStbLOT RAR CE CRRA HN, AO MP HE 





HEC OVER L CB HO EA, WM BEL CAC. GOW AHE SO REA, イス ラ エ ル 人 が この 凄 ま 戦 し て 下さ い 。 
じい 景色 が 自分 の 仕業 だ と 、 誰 に も いっ て いま せん 。 日 本 政府 は 、 イ スラ エル に 衝 迫 され て いま す 。 





編 島 地 居 に 関す る 、 色 々 な 写真 が あり 
ます 。 た だ 、 全 部 海員 よる の 損害 で す 、 
地震 直接 の 損害 を 証明 で きる 写真 は あ 
り ま せん 。 
下戸 の 地震 は 6.9/7.2 だ と 報道 され ま 
し た が 。311 地 震 は 9 で す 。 科学 の 理論 
こ は 、 地 震 大 き さ が 1 が 上 昇 す れ ば 、32 
倍 の 地震 能 量 が 増え ます 。 も し 、311 
地震 は 9 と な れ ば 、 還 戸 地震 より 、1000 
倍 の 能 量 が あり まし た 。 WEDE 
即ち MYGO012 の 近い 所 で す 。 BL, 


USGS の 9.0 は 正しい の な ら 、 仙 台 の 損 


This seduence say t 


害 は 壊 減 的 の 物 で し ょ うか 。 MAOH 
選 の 写真 を よく 見 っ て 下さ い 、 仙 台 に 
似 っ て いる 所 を 見 つけ て くだ さい 、 試 
_ See wea = LETA CE diocese 
が 全然 あり ませ ん 。 福 戸 よ り 、 仙 台 の 
地震 が 破壊 が 遥か に 巨大 は ず で す 。 
な ぜ 、 一 つ 建 築 が 倒れ た 事 が な か っ た 
の ? 9.0 と いう 謀 源 か ら 、 仙 台 は た だ 76 
キロ の 距離 が あり ます 、 も し 、 そ の 9.0 
地震 は 真実 と な る と 、 仙 台 が 全 減 し た 
状態 に 落ち 込ん で いる は ず で す 。 な 


お 、 謀 源 か ら 1600 キ ロ 以 内 の 所 まで 、 





[ i l 甚大 な 損害 が 出 て いる は ず で す 。 つ ま 
心 に 中 に 、 疑 い が あ れ ば 、 此 の 号 真 を みっ て 下さ きい 、 海 呈 が 到着 し た 前 に 、 海 神戸 の 地 神 が 7.2 だ が 、 損 害 が と て も 厳 

重 だ っ た と 、 そ の 号 真 が 示し ます 。 写 真 の 中 、9.0 の 岸 の 街 の 損害 は 殆ど め あ り ま せん 。 此 は 9.0 の 地震 で すか 7? 神戸 地震 cor < 

の 時 の 写真 を 見 て みろ 。 其 大 な 損害 が あぁ ありま し た 。 も し 、9.0 unga, RYS 5 1600 キロ の 地域 は 、 廃 り 3 = 日 本 は 全 減 し た は すず で す 。 

城 と を # り まし た 。 私 達 は 、 子 供 の 時 か ら 、 嘘 を 受け 入れ て 続け て きま し た 、 自 分 の 父 と 母 ま で 、 真実 を 全部 通告 きれ る 

の は 大 変 で すか ら 、 誰 が 我々 に 嘘 を つけ た を 間断 し て 、 嘘 後 の 真実 を 看 究め ゆる の は 、 重 要 で す 。 














I challenge ANYONE to send me pictures of this guake showing me devastation in an area not hit by 
the tsunami. 


What #veryone failed to notice! Absolutely NO QUAKE DAMAGE ON ANYTHING as the tsunami rolls in All h ll th 

This tsunami was nuclear. Our Mluminati Zionist Facist “perception mansgement” press told NO ONE we ave, a t e 

about this crime scene. You can bet the Japanese government has a knife to (ts throat keeping it quiet 
ーー a = で ーー > 



































































pictures are tsunami 
damage. Let's see 
pictures of quake 
damage. The Kobe quake 
し was a 6.9/7.2 depending on 
ee o rm aE source. That makes this 
. quake, at a 9.0 100X as 

powerful (as far as how it 
is felt) but new 
| information I did not have 
before states that for every 
| full magnitude the energy 
4 is increased by 32X, which 
would actually make the 
quake close to a thousand 
Bi times as powerful. Sendai 
ji was near the epicenter, 
where station MYGO012 
was and would have been 
devastated if it really 
happened as stated by the 
SGS. Look at the 
following photos of the 
Kobe quake and try to find 
ONE THING SIMILAR in 
SENDAI. Just try. They do 
a... a h = not exist. Outside of the 
EE AA | トー tsunami, the quake which 

= supposedly hit Sendai with 
many times the power of 
the one in Kobe, did not 
destroy a single building 
there. Sendai was only 48 
miles from the epicenter of 
this "9.0" which would 
have devastated everything 
in an area 1,000 miles 
across if it was real. All of 
apan would be toast. 





1 ask you to ponder these images if you are in doubt. Look fer quake damage, Why ts there none, not 
even a ittie? This was upgraded to a 9.1 folks, yet it Is obvious NOTHING happened along the const of 
Japan until the tsunami arrived. Look at pictures of the Kobe quake, à 7.2 max. Japan is not earthquake 
proof, Their stuff falls down like anyone で ちゃ で = when the going gets too rough. A 9.0 is et least a seven 
1,000 km across, Look for other answers, You have bean lied to. We always eat the lies like four year 
chds, forever trusting a parent to tell the ruth. We need to grow up as a society and 人 Our out that 
Mommy just might be evil, and search for the lie in everything, Why on earth would they lie about even 
this? Jimstonetreelance.com - hard truth even “conspiracy” sites have refused to touch! 


日 本 の 建築 技術 が 素晴らし い だ が 、 ま た 神戸 の 地震 が 此 の 冷酷 な 事実 を 証明 し まし た 、 如何 

を る の 建築 の 技術 を 持っ て も 、 如 何 を る の 頑丈 を 建物 、 巨大 の 地震 の 前 に 、 す ぐ 倒 えま す 。 

日 本 の 建築 は 、9.0 の 地震 の 中 に 生存 する 事 は で きま せん 。 実に は 、 仙 人 台 の 建築 は 一 つ で も 

倒れ て し ませ ん で し た 。 此 の 点 は 、USGS と イス ラ エ ル に 関係 が ある メデ ィ イア が 嘘 つ い た 

証明 し まし た 。 唯 一 の 真実 は 、 日 本 の 地震 科学 者 か ら 出 まし た 。 真実 に 記録 され 地震 の 
ー タ を 発表 し た 彼ら は 、 日 本 の メデ ィ ア より 、 誠 実 を 人 間 で す 。 





i 


此 の 号 真 は 有力 の 証明 で す 。9.0 と いう 巨大 の 地震 が 、 


震源 近い 所 の 仙 合 に 、 な ん の 実 の 損害 を 与え な 


か っ た と いう の は 、 た だ 一 つの 理由 が ぁ る 、 此 の 9.0 の 地震 は 嘘 で す 。 


Images of the Kobe guake lay the scam bare, and prove a cold hard 
reality - even with excellent construction Japanese buildings will fall 
down during a serious earthquake, there was nothing magical about 
Japanese buildings that make them capable of surviving a 9.0 and the 
fact that nothing collapsed in Sendai proves the quake did not happen 
as stated by the USGS or zionist media. The only honesty came from 
the Japanese seismograms, which prove something is seriously amiss 
in the political sphere - Japanese seismologists have posession of the 
records and reported the truth, yet even the Japanese media is not 
telling the truth to the Japanese people. 
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These photos of Kobe say it all. Why, with a quake well over 100 
times as large did NOTHING collapse in Sendai? Answer: The quake 


as presented is a lie. 


誰 で も 、 仙 台 が 地震 に 直接 損害 され た こと 証明 で きる 写真 を 見 つけ た ら 、 私 の 論点 を 破る 決定 的 な 証拠 で す 。 
展 源 と いう 場所 か ら 、40 キ ロ 距 離 以 内 の 地域 に 、 地 震 が 直接 に 街 を 破壊 し た こと 証明 で きる 宮 真 を 見 つけ て 下 
SU, 私 が 5 時 間 を か ける 、9.0 地 震 保 有 す べ き 破 壊 力 で 、 倒 され た 大 型 の ビル 等 の 写真 を 見 つけ る の は 、 和 失敗 
CLK, 写真 に は 、 倒 れ た 電線 ポー ル が な し 、 転 覆 さ れ た 車 が な し 、 根 か ら 抜 き 出さ れ た 樹 が な し 、 海 噛 の 原 
因 に よっ て 転覆 し た 電車 以外 に 、 脱 線 し た 電車 は あり ませ ん 。 道路 の 損害 は 5.0 レ ベル の 物 で す 。 海路 地域 以 
外 、 一 つ だ け の 結構 的 損害 し た ビル と 木製 の 住宅 が あり ませ ん 。 た だ 、 仙 台 で 、 地 震 が 食品 店 と キッ チン を 乱 
雑 に し まし た 。 

地震 は 簡単 に 破れ る 嘘 で す 。 民衆 の 信任 を 破っ た 嘘 で す 。CIA は 百 万 人 以上 を 養っ て いる の は 、 嘘 つけ の た め 
で す 。 も し 、9.0 地 堪 が 真実 だ と し て も 、 謀 源 か ら 1600 キ ロ 以 内 の 地域 は 既に 廃 壇 と な り ま し た 。 























Richter magnitude scale 


From Wikipedia, the free encyclopedia 


The Richter magnitude scale (often shortened to Richter scale) was developed to assign a single 
number to quantify the energy released during an earthquake. 


The scale is a base-10 logarithmic scale. The magnitude is defined as the logarithm of the ratio of the 
amplitude of waves measured by a seismograph to an arbitrary small amplitude. An earthquake that 
measures 5.0 on the Richter scale has a shaking amplitude 10 times larger than one that measures 4.0, 
and corresponds to a 31.6 times larger release of energy.!2! 


Since the mid-20th century, the use of the Richter magnitude scale has largely been supplanted by the 
moment magnitude scale (MMS) in many countries. However, the Richter scale is still widely used in 
Russia and other CIS countries. Earthquake measurements under the moment magnitude scale in the 
United States—3.5 and up, on the MMS scale—are still usually erroneously referred to as being quoted on 
the Richter scale by the general public, as well as the media, due to their familiarity with the Richter 
scale as opposed to the MMS. 


people in the affected area. Slightly felt outside. Generally causes none to | 10,000 to 15,000 per 
minimal damage. Moderate to significant damage very unlikely. Some year 
objects may fall off shelves or be knocked over. 


4.0-4.9 Light IV to VI 


Can cause damage of varying severity to poorly constructed buildings. At 
5.0-5.9 Moderate VI to VIII most, none to slight damage to all other buildings. Felt by everyone. 
Casualties range from none to a few. 


1,000 to 1,500 per 
year 


Damage to a moderate number of well built structures in populated areas. 
Earthquake-resistant structures survive with slight to moderate damage. 
Pooriy-designed structures receive moderate to severe damage. Feit in 
wider areas; up to hundreds of miles/kilometers from the epicenter. 
Damage can be caused far from the epicenter. Strong to violent shaking in 
epicentral area. Death toll ranges from none to 25,000. 


6.0-6.9 Strong Vil to X 100 to 150 per year 


Causes damage to most buildings, some to partially or completely 
collapse or receive severe damage. Well-designed structures are likely to 
receive damage. Felt across great distances with major damage mostly 
limited to 250 km from epicenter. Death toll ranges from none to 250,000. 


7.0-7.9 Major 10 to 20 per year 


Major damage to buildings, structures likely to be destroyed. Will cause 

moderate to heavy damage to sturdy or earthquake-resistant buildings. 

Damaging in large areas up to 500 kilometers from epicenter, some | One per year 
structures totally destroyed. Felt in extremely large regions. Death toll 

Great ranges from 1,000 to 1 million. 


| VII or 


8.0-8.9 
greater! 


ー ニ ニニ = ニニ ニニ ーー ニニ ニニ ニニ ニー ニー Near or at total destruction - severe damage or collapse to all buildings. 
Why then was there only 9 P 9 


9.0 and tsunami damage, when Heavy damage and shaking extends to distant locations over a thousand One per 10 to 50 
greater Sendai was 50 KM from kilometers from epicenter. Permanent changes in ground topography. years 
epicenter? Obviously Death toll usually over 50,000. 
the quake was small, 


and the tsunami nuclear. BI 
(Based on U.S. Geological Survey documents.) 


6.9D nwWBeBSt,. PI aa aa Aa ET, KII AR 
以外 の 地震 地域 は 、 倒 れ た 大 型 の ビル が 無し 、 倒 れ た 橋 が な し 、 結 構 が 損害 され た 木製 の 住宅 が あり ませ ん 。 
も し 、 地震 直接 に 損害 され た 建物 な どの 写真 が あれ ば 、 私 に 見 せ て いた だ きま す 。 た だ ひと つの 倒れ た 建物 は 
本 の 岩 源 で ある MYG004 観 察 所 の 所 に ある 記 征 避難 所 で す 。 








Try to find a photo of seismic damage in Sendai. I challenge you. Try to find it in any of the coastal 
cities, as little as 25 miles from the "epicenter". I looked for 5 hours, and except for some tanks that fell 
at a brewery not a single one exists. No pictures of collapsed skyscrapers or high rises equals NO 9.0. 
You will not find a single skyscraper photo where the windows got broken either. You will find no 
downed power poles, no flipped over cars, no uprooted trees, no derailed trains (except for one the 
tsunami hit), and the road damage is typical of even a 5.0. You will not find pictures of a single 
damaged multi story building or even a structurally damaged wood framed house outside the tsunami 
zone. In Sendai the quake messed up grocery stores and kitchens and that really is about it. 


The quake is a paper thin lie taped together by the undeserved trust of a gullible public. And the 


stories? The CIA did not hire a million people in 2010 for nothing. If there is evidence of a 9.0 SHOW 
ME. A 9.0 will devastate an area over 1,000 kilometers across. 


Richter magnitude scale 


From Wikipedia, the froe encyclopedia 


The Richter magnitude scale (often shortened to Richter scale) was doveloped to assign a single 
number to quantify the energy reteased during an earniquake 

The scale ts a base’ 10 fogarthmic scale. The magnitude ts defined as the logarithm of the ratio of the 
omplittuae of waves measured by a seisrmograph to an arbitrary small amplitude. An earthquake that 
measures 5.0 on the Richter scale has a shaking ampiitude 10 times larger than one that measures 4.0, 
and corresponds to a 31.6 times larger resse of energy 1 


Since the mis-200 century. the use of ne Richter magnitude scale Nas largely been supplanted by tna 

moment magnitude scale (MMS) In many countries. However, the Richter scale ts still widely used in 

Russia and other CiS countries. Earthquake measurements under me moment magnitude scate in the 

United States—3.5 and up, on the MMS scale—are still ususiy erronecesly referred to as being quoted on 

the Richter scale by the general public. as weil as the media, due to thelr familiarity with the Richter 

Scale as opposed to the MMS 

people in the affected ares, Slightly felt outside, Generally causes none tp 10,000 to 15.000 per 


minimal Gamege. Moderate to significant damage very unlikely. Some year 
abjects may fall off shotves or bo knocked over. 


40-49 Ligne iV to Vi 


Can cause damage of varying severity to poorly constructed buildings, At 
5.0-5.9 Moderate Vi to Viti MSL None to sight Gamage to ali other Oulidings, Felt by everyone 
Casuaibes range from none to a few. 


1.000 to 1.500 per 
year 


Damage to a moderate number of well bullit structures in populated areas, 
Eartnquake-res stant structures Survive with slight to moderate damage, 
Poorly-dasigned structures receive moderate to severe damage. Felt in 
Wher areas: up TO NUNGreds Of miesMilometers from the epicenter 
Damage can be caused far from the epicenter, Strong to violent shaking in 
epicertral area. Death toll ranges from none to 25,000. 


5.0-5.9 Strong Vil to x 100 to 150 par yoar 


Causos damage to most bufidings, some to partially or camplotoly 
collapse or receive severe damage. Weli-designed structures are likely to 
receive damage. Felt across great distances wim major damage mostly 
limited to 250 km from epicenter, Death tol ranges from none to 250.000 


7.0-7.9 Major 10 to 20 per year 


Major damage to Guildings, structures kafy to be destroyed, Wil cause 
ll or moderate to heavy damage to sturdy or earthqueke-resistant butidings 
8.0-8.9 7) Damaging in large areas up to 500 kiometers from epicenter, some One per yaar 
Ua structures totally destroyed. Fert In extremely large regions Death toli 
Great ranges from 1000 to 1 milion, 


sy Te anie Near or at total destruction - severe damage or collapse to ali buildings. 

Why then was there on 

9,0 and tsunami damages, when Heavy damage and snaking extends to distant locations over a thousand One per 10 to 50 
greater Sendai was 50 KM from Wiometers from epicenter Permanent changes in ground topography. years 


epicenter? Obviously Death toll usually over 50.000 
the quake was small, 


and the tsunami nucloar. = 
(Based on US Geological Survey documents.) inl 


That is how big a 9.0 is. The entire nation should be in ruins, especially judging from the damage the 
6.9 Kobe quake did, and no where, no where outside the tsunami zone in the entire country is there a 
single damaged multi story building, a single collapsed bridge, a single structurally damaged wood 
framed house, or skyscraper. If a picture exists that can be definitively pinned to this quake, show me. 
The only collapsed structure in all of Japan was an old welfare shelter near station MYG004, the true 
epicenter. 


UL Sai AA aa RoT ESO WORDEN AE UA IA IIE UL THRU? 
な せ ぜ 車 が 静か に 駐車 場 に ある の か ? な ぜ 警 告 が な か っ た の か ? な ぜ 海 中 の 警告 サイ レン が 海路 が 到着 し た 時 
に 鳴り まし た か ? 政府 と 民衆 は 海 嘱 を 期待 し て いな か っ た と は 、 説 明 で きま すか ? 質問 : な ぜ 道 路 に は 、 海 路 
か ら 避 難 す る 民衆 の 栓 が いな か っ た か ? 政府 と 民衆 は 海 嘱 を 期待 し て いな か っ た と 、 説 明 で きま すか ? 海路 の 
警告 サイ レン が 鳴る 時 は 、 海 嘱 が 到着 前 の 40 分 で は な く 、 海 路 が 到着 後 で す 。 も し 、 付 近 の 海洋 に 巨大 の 地震 
が あれ ば 、 海 路 が 到着 の 前 に 、 民 衆 が 警告 され た の は 、 普 通 で は な いで し ょ うか ? よく 見 ろ 、 駐 車場 に は 、 車 
が 静か に 駐留 し て いま す 。 人々 は 仕事 を 続け て いま す 。 誰 で も 逃げ る 行動 が あり ませ ん 。 人々 は 待ち 伏せ され 
まし た た だ. より 








Take a look at these frame captures, and ask a guestion - Why is no one trying to run? Why are the cars 
all just parked peacefully as the tsunami arrived? Why was there no warning? Why did the tsunami 
sirens only go off after the tsunami arrived? Could it be that the people and the governement had not 
felt a significant earthquake and did not measure one either? Question: Why are none of the roads 
packed with people trying to flee the approaching tsunami?Could it be that the people and government 

were not expecting one? Tsunami sirens blare only when it arrives, rather than 40 minutes before, 
which is how much warning they would have had if a real quake in the ocean had been detected. 
Consider that. Parking lots full of cars, everyone at work, no one trying to leave. AMBUSH!!. 
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今 、 真 相 を 話し ます 。 此 の 偽 の 9.0 地 震 は 、 た だ 海路 お 起こ し た 核 攻 撃 を 隠蔽 する 道具 で す 。 AA. uga 
受け まし た 。 核 爆弾 は 日 本 の 領海 の トレ ンチ に 配置 され 、 爆 発 さ せま し た (地震 の サイ ン が な か っ た )。 日 本 は 、 
イラ ン を 助け て 、 ウ ラン を 濃縮 し て あげ まし た 。 し か も 、 日 本 政府 は 、 破 産 寸前 の 状態 を 無 庁 し 、 大 手 銀行 の 不 
良 債 権 を 助け まし た の 故 、 罰 され まし た 。 今 、 日 本 の 1 兆 ド ル は 礼品 と し て 、 貧 困 の 國 を 助け る と いう 偽 の 名 目 
で 、 世 界 銀行 に 預け られ まし た 。 外 の は 、 た だ の 事実 を 隠蔽 する 行動 で す 。 其 れ は 動か ぬ 事 実 で す 。 ビ デオ 中 の 
影像 に よる と 、 海 路 が 損害 殆ど な い の 街 と 市 を 潰し まし た 。 街 に は 、 人 々 は 未だ 仕事 を し て いま す 。 海 噛 は た だ 
権力 者 が 期待 し な か っ た 待ち 伏せ で す 。9.0 の 地震 が 真実 を 隠蔽 する た め に 、 作 られ た 嘘 で す 。 

地震 が 発生 し た 時 に は 、 人 々 が タイ プ し て いま し た 。 此 の 点 に つい て 、 我 々 が 聞い た 事 は 真実 で は な いと 負 断 
され ます 。9.0 の 地震 だ と 宣伝 され た 時 に は 、 私 は 、 三 つの 内 陸 の 岩 源 が ある と 測 明 し まし た 。 そ の 故 、 私 の 
心 の 中 に 、 地 震 に 関す る デー タ は 、 た だ 日 本 が 核 攻 撃 を 受け た と いう 真実 を 隠蔽 し た 道具 だ と 、 疑 問 が 産ま れ 
まし た 。 先ず 、 私 が 探し た の は 、 そ ん な 人 工 的 に 地震 を 起こ せる 可能 性 が ある の か と いう 証明 で す 。 日 本 と イ 
スラ エル は 、 核 兵器 を 試験 し て いる 、 或 い は い 、 イ スラ エル が 核兵器 を 密 載 し て 、 溶 岩 チ ュー ブ に 放置 し 、 爆 発 
させ 、 地 居 を 起こ し た と は 、 私 が 疑 て いま す 。 だ か ら 、 私 は 、 三 つの 展 源 の 近い 所 で 、 溶 央 チュ ー ブ 等 を 見 つ 
け て み ま し た 。 此 の 記事 が で きた 前 に 、 決 定 的 な 証 損 を 見 つけ 出す つも り が あり まし た 。 そ の けっ か 、 意 外 の 
証 損 が で まし た 。1997 年 、 国 防 総 長 Cohen 氏 は 、 一 軍事 報告 書 を 作り まし た 。 そ の 報告 書 は 、Cohen 氏 が 1997 
年 、 気 象 武器 が 存在 し て いる と 気象 武器 が 地 岩 と 火山 噴出 に 起こ ら せ る の は 可能 性 が ある ん だ と 、 認 識 し て い 
まし た 。 私 は た だ 注意 し て いな か っ た の で す 。 気象 改善 と いう の は 、 気 象 武器 の 氷山 の 一 角 に 過ぎ ませ ん 。 私 
は 、 長 い 間 に 、 気 象 武器 が 、 気 象 を 改変 し て 、 武 器 に する の だ と 認識 し て きま し た が 、 国 防 総長 に 議論 する つ 
も り は あり ませ ん 。 た だ 、 エ ネル ギ 技 術 の 部 分 が 公衆 に 発表 され て いな か っ た の で す 。 気象 武器 と いう の は 、 
当然 エネ ル ギ の 消耗 量 が 巨大 電網 な ど 民 用 な エネ ル ギ 提 供 手 段 は 効か か な かい の だ と 思わ れ ま す 。 以下 の は 1997 
年 、Cohen 氏 が 気象 武器 対し て の 報告 で す 。 今 の 庁 線 で 者 っ て も 、 中 古 品 みた いな 物 で す 。 








Cohen 氏 は こう 言い まし た : 環境 テロ は 、 電 磁 の 巨大 の エン ネル ギ で 、 地 震 と 火山 の 噴出 に 起こ ら せ る の は で 
きる と 断言 し まし た 。 能力 と 無限 の 想像 力 を 持っ た 人 間 は いま す 。 頑 張っ て 、 國 の テロ を 紋 に する 行動 が 必要 
で す 。 其 れ は と て も 重要 で すか ら 。- William Cohen、 国 防 総 長 、1997 年 、 四 月 二 十 和 八 日 。 た だ 、Cohen 総 長 
が 言わ な か っ た の は 、 気 象 武器 の 実用 に する の は Darpa の よる も の 、 武 器 の 所 有 者 は 米国 だ ど と いう こと で す 。 


14 年 の 技術 の 飛 躍 的 な 発展 は 、 地 震 の 条件 が な い 地 域 で 、 地 震 を 起こ せる 武器 が で きた と は 、 当 然 だ と 思わ れ 
ます 。 


以下 の は 、 日 本 中 、 最 強 の 地震 信号 を 記録 し た 地震 記 象 で あり 、 偽 の 結果 が 出 た 前 の デー タ で す 。 地震 が 起こ 
た 直ぐ 後 の 地震 記 象 で す 。 此 の 地震 記 象 に よる と 、 地 震 は 6.67 里 氏 (Richter scale) 度 だ と 証明 し まし た 。 仙台 
災 区 の 建築 が 結構 的 の 損害 な し 、 ビ デオ の 中 に 謀 動 が 低い ん だ と 、 側 面 で 証明 し まし た 。 


And now, I will say it like I knew it had to be. I believe the phony 9.0 story was used as seismic 
cover for a tsunami nuke, which produced the tsunami of a 9.0 when detonated in the Japan 
trench (where no earthquakes of significance happen) as punishment for Japan offering to enrich 
uranium for Iran. In this updated report it is now obvious years later that the Japanese 
government refused to bankrupt their economy with a huge banker bailout, and this quake and 
disaster was done as a punishment. Now they have buckled with a trillion dollar gift to the World 
Bank being made to “end world poverty”. The rest of the story, the concealment, is black ops. 
Bet on it. In the tsunami videos, the tsunami rips through pristine and undamaged cities, where 
business as usual is obvious and the tsunami is an ambush; not 9.0 earthquake ravaged debris. 


When people keep typing at their keyboards during the quake, it's obviously not what we were told. 


When reviewing the seismic data for the supposed 9.0, I knew there were instead 3 small simultaneous 
inland epicenters. This made me suspicious right from the start that the quake was artificially triggered 
and used as seismic cover for a tsunami bomb. But I needed a reason to believe an artificial quake 
could have been done. I suspected that either Japan was testing nukes and Israeli intelligence was onto 

it and used the tests as the "start of clock" for their operation, or Israel managed to smuggle nukes into 
lava tubes and tunnels far underground to trigger earthquakes and contain the blasts. So I was hunting 
for tunnels and lava tubes near each of the three epicenters, and wanted to find them before writing this 

into this report. As it turns out, I did not need to. A military briefing with Secretary of Defense William 
Cohen, dated all the way back to 1997 shows that even then, Cohen knew about EM weaponry that 
could trigger quakes and set off volcanoes.. I have ignored everything regarding this subject, I thought 
it was the realm of kooks. I thought EM weaponry would be effective in weather modification only, but 
I am not going to argue with the Secretary of Defense. There are obviously then, energy technologies 
which have never been publicized, such weaponry would need far more energy input than the electrical 
grid could provide. And the systems Cohen spoke of in 1997 would be outdated now. 


Cohen stated: "Others are engaging even in an eco- type of terrorism whereby they can alter the 
climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves. So there are 

plenty of ingenious minds out there that are at work finding ways in which they can wreak terror upon 
other nations. It's real, and that's the reason why we have to intensify our efforts, and that's why this is 
so important. - William S. Cohen, Secretary of Defense, April 28, 1997. Left unsaid by William 
Cohen is that such systems would be developed by Darpa and owned by America first! 


I would expect with 14 years of advancement that these technologies could now trigger devastating 
earthquakes in non-seismic zones. 


The following picture is the strongest reading for this quake on any seismogram anywhere in Japan. 
This was before the lie machine got running smoothly. Early on there were a few sputters and this 
REAL chart got out. As you can see on this chart, it was a 6.67 on the Richter scale, (not shindo scale, 
confirmed by PGA reference) This would fit in with NO structural damage in Sendai and the level of 
shaking in the video 


WWE, RIIIE, C.BIHEANELK, WRARISA VIC, TII, 
し て いま す 。 上 に 記録 され た 日 付 は 、 完 成 し た 日 付 で す 。 


t 5.63 
vs 9.0??!!?? 


24 miles A. 


た だ 、 BIRDS 38.4 キロ 放 れ た MYGO11 は 、 測 定 し た 震度 は 
5.63. 数 字 が 8.7 で ある は ず で す 。 1000 倍 以 上 の 威力 で す 。 
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内 陸 部 に ある と 、 証 明 


日 本 に は 、 地 震 を 観測 
し た 組織 の 数 が 多い ん 
で す の で 、 色 々 の 組織 
の 観測 デー タ を 総合 し 
て 、 一 つの 全面 的 な レ 
ポー ト に する の は 、 慣 
例 で す 。 然 も 、 そ の 総 
合 仕事 は 、 数 日 が 掛り 
まし た 。 ト ッ プ の リン 
ク は 総合 し た 後 の 報告 
書 で す (3 月 15 日 )。 此 の 
報告 書 に は 、 一 つの 不 
自然 な 所 が あり ます 、 
誰 で も 其 の 原因 を 知 て 
いま せん 。 た だ ー つ の 
Bs MM Ce LOO 
で す 。 総合 表 の 地震 記 
象 に は 、 記 録 さ れ た 日 
期 と 時 間 が あり ます の 
で 、 其 れ は 、 下 の 地震 
記 象 に 一 致す る の で 
す 。 
地震 は 6.8 か ら 始 め 、 後 
は 7.9、 後 は 8.4、 後 は 
8.8、 最 後 9.0 に な り ま 
し た 。 謀 源 は 海中 に 移 
され まし た 。 今 、 実 の 
地震 が 9.1 で ある 事 、 あ 
る 人 が こう 言い ます 。 
な ぜ な ら 、MYGO011 観 
察 結 果 が 1070 か ら 
1200 に な り ま し た 。 そ 
れ は 海路 の 影響 に よる 
も の で す 、 地 震 の デー 
タ で は な い の で す 。 


This guake was initially assessed a 6.8, and the seismic data will show anyone the epicenter was inland, 
not at sea. Please note - the date listed at the top is the date of compilation, Japan has thousands 
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an &.7, 1.070 times the energy of a 5.65 
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Acceleration recorded at station MYGO004 displaying the largest 


PGA measured (this KNET station is located near Kurihara) 





of seismic stations run by 
numerous organizations, and 
they take time to merge into one 
final report. That is the date 
listed at the top of this 
compilation (March 15), and 
there is a shill out there who can't 
figure this out, a fact which 
should be obvious because the 
main seismograph in this report 
is dated and timed to the quake, 
and is a match for the lower 
resolution seismograms in this 
large compilation.; or should I 
instead say it should be obvious 
because not a single building fell! 
So it started a 6.8, then got 
upgraded to a 7.9, then got 
upgraded to an 8.4, then got 
upgraded to an 8.8, then got 
upgraded to a 9.0, and had the 
epicenter put out in the ocean. Now 
many are saying it was a 9.1 which 
would bump up MYGO1 1's number 
to 1200 from 1070, and it is all 
based on tsunami effects, not 
seismic data. 


The following seismograms clearly 
show epicenters from 3 separate 
small quakes all occuring 
simultaneously. This is what would 
be expected of an attack, rather than 
a natural occurence. 





地震 の 測定 は 、 其 の 数 字 に 表示 きれ ます 。 
MYG004 は MYGO11 より 小さな 程度 に 見 ぇ 
ます が 、 実 に は 、 測 定 し た デー タ は 巨大 な 
物 で す 。 こ の 表 の 鋭い スパ イク は 、MYG0O04 
は 震源 に 近い 所 だ と 表明 し て いま す 。 























結果 の 遺漏 は 、 各 観察 所 は 第 一 目 の 地震 を 
発見 する の は 、 難 し いこ と に し まし た 、 た 
だ 、MYG013 は 例外 で す 。MYG013 は 有力 
な 震動 を 見 つけ まし た 、 此 は スパ イク が あ 
り ま す 。 た だ 、 こ れ よ り 、MYG004 は 強い 
震動 を 見 つけ まし た 。 














同時 に 、 三 っ の 地震 が 見 つか り ま し た 。 
IBR003 は 、 北 部 の 地震 は 、 自 然 地震 の 特 点 : 
殆ど あり ませ ん 。 





其 れ は 側面 で 、 北 部 の 地震 信号 は 、 別 の 事 
件 だ と 証明 し まし た 。 そ の 地震 記 象 は 、 地 『 E 
震 が 自然 的 に 発生 し た も の で は な い の だ と 
証明 し まし た 。 も し 、 自 然 地 震 を なら 、 記 象 
が 同じ の パタ ー ン が ある は ず で すか ら 。 











此 の 図 は 証拠 で す 、 正 式 の 宣 埋 よる と 、 日 
本 の 大 陸 に 離れ て いる と い う 偽 の 震源 に 、 
最も 近い 所 に あぁ 








る MYGO11 は 、 其 の デー タ が 一 番 強 い 物 は 
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( 此 の 写真 は 、2011 年 三 月 20 日 まで 、 存 在 し て いま し た ょ た 。 普通 の メデ ィ ア は 、 此 の サイ ト 以 外 に 、 其 の 
| 写真 を 発表 し て いま せん で し た 。 た だ 、 私 は 現実 に 発生 し た 事実 を 発表 し た の 故 ? 其 の 真実 の た め に 、 
i 私 は 、 既 に 人 生 を 失わ れ て し まっ た 、 ビ ジネス を 失わ れ て し また 。 刑 務 所 に 投入 きれ た の は 二 回 。 国 





際 の 権力 者 は 、 そ の 記事 を 見 た く を いん で す 。 イ スラ エル が 日 





本 を 攻撃 し た の は 、 二 っ の 原因 が あり ます 、 


ー つ は 、 日 本 の 文化 、 二 っ は 、 日 本 が な イスラエル の 敵 イ ラン を 助け まし た 。 


Provided by Jimstonefreelance.com, distribute freely. 
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the quakes were indeed not natural, D 75 150 225 300 
if theywere, all seismograms would IN 


look at least somewhat similar, 





Proof of reporting lies. MYGO11 was 
not only closest to the oceanic 
“epicenter” but it was WAY OUT on 
a peninsula, drastically away from 
the main land mass. According to 9 
"reports", this measurement should 
have been strongest. Instead, the 
chart scales out at 800 and graphs out at 700. In addition to this, it is completely 
lacking the sharp spike you see near the epicenter of a quake and instead represents 
a muted rolling echo, similar to the rumble of a distant thunderclap. This proves 
fraud in reporting of this quake, it could not possibly have originated atsea, Yet 

the government of Japan is going along with the lie. WHY? 
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INE. TARREI HR 
を 説明 で きた も の で す 。 ベ デ オ を 
よく 見 っ て 下さ い 。 海路 が 到着 前 
に 、 建 築 等 の 損害 が り ま し た か ? 
その 程度 の 地震 が 、 地 面 を 全部 


潰し た 


9.0 の 地震 


8.9 の 地震 


8.8 の 地震 
2010 の チリ ー の 地震 


8.7 の 地震 


8.6 の 地震 


Tsar Bomba の 前 部 の 威力 で す 
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9.0 に 地震 の 恐 さき を 理解 する の は 、 一 つの 問題 が あり ます 。 指数 関数 の 表 は 地震 の エ 
ネル ギー の レベ ル を 表示 で き な い の 事 で す 。 私 は も う 一 つの 表 を つく り ま し た 、 此 の 
表 は 9.0 の 地震 の エネ ルギー の 恐 さ を 表示 で きま す 。 

民 表 は 9.0 地 震 の 恐 さ を 認識 で き な い と いう こと は 、 嘘 を つけ た エリ ー ト に と っ て 、 
都合 が いい 事 で す 。 事実 に は 、9.0 の 地震 が 起こ た ら 、 海 噛 が 到着 する 前 に 、 全 日 本 
の 建物 が 地震 の 農 動 で 倒さ れ ま し た 。 

火 に は 、 私 は 此 の 「 創 造 的 な 記事 」 を 宣言 いた し ます 。 此 は 実在 し た 地震 記 象 含め 、 
色々 な 証拠 に 根拠 と し て 、 合 理 的 な 説明 で す 。 


私 は 日 本 が 核 脅 迫 の 人 質 と し て 、 や られ た と いう こと 、 信 じ る て いま す 。 

1. 日 本 は 、 イ スラ エル の 最大 の 敵 イ ラン を 助け て 、 ウ ラン の 濃縮 を し て 挙げ まし た 。 
然 も 、 一 兆 円 の 資金 を 由 し て 、 破 産 寸前 の 世界 銀行 を 助け る 問題 に 、 日 本 は 譜 迫 
され まし た 。 結局 、 日 本 は 此 の 無理 な 要求 を 拒否 し まし た 。 此 れ は 、 日 本 が 地震 
武器 に や られ て 、 研 島原 子 力 発電 所 は 被爆 し た 原因 だ と 、 私 は 信じ て お り ま す 。 
イス ラ エ ル 人 は 、 日 本 を 制御 で き て 、 も し 、 反 抗 す れ ば 、 巨 大 の 災難 を 受け る と 、 
先進 の 技術 と 強い 暴行 で 、 日 本 に 深 切 に 通告 し まし た 。 だ か ら 、 数 日 ご 、 日 本 は 
突然 、 世 界 の 貧困 國 を 助け る た め に 、 世 界 銀 行 に 注 資 する と 、 宣言 し まし た 。 此 
の 行為 は 、 日 本 の 未来 の 経済 を 潰す 自殺 的 な 行動 で す 。 

2. イス ラ エ ル は 、 速 や か に 、 数 の 偽 の セキ ュ リ ティ 会 往 を 作っ て 、 一 つの 会 十 は 日 
本 の 原子 力 発電 所 と の 協力 契約 を 締結 する の は 成功 で し た 。 

3. 4 か 月 ご 、Dimona Dozen が 出 ま し た 。 日 本 の 原子 力 発電 所 の 契約 の 原因 で 、 発 電 
所 の 全 地 域 に 進出 は 殆ど 無制限 で し た 。 その 機会 を 利用 し て 、 コ ンピュータ ー の 
ウイ ルス を 植え 付け まし た 。 此 の ウイ ルス は 、 発 電 所 の デー タ を 得 て 、 系 統 の 制 
御 で きま す 。 然 も 、 隠 蔽 され た 小型 核 爆弾 を 持た マメ ラ と 発電 所 全部 を 観察 で き 
る カメ ラ を 設置 し まし た (イス ラ エ ル 人 は 、 系 統 と の 障 繋 装置 が あっ た と 、 承 認 し 
た と いう の は 、 此 の 記事 の 後 の 部 分 で す )。Stuxnet と 桜 爆弾 を 設置 し た 後 

4. 日 本 の 領海 の トレ ンチ に は 、 既 に 、 一 つの 海路 を 起こ せる 爆弾 が 設置 され ,VLF( 超 
低 頻 率 ) 通信 で 、 爆 弾 を 爆発 させ る の は で きた と いう 状態 に 、 イ スラ エル 人 は 、 
日 本 の 自然 発生 の 地震 を 待っ て きま し た 。 あ の 日 、 日 本 の 6.67 の 地震 が 起こ た 
時 、 イ スラ エル 人 は 、 其 の 爆弾 に 爆発 させ まし た (新しい の 証拠 が 、 此 の 地震 が 非 
自然 の 物 だ と 、 証 明 し まし た )。 























海路 が 到着 し た 時 、 植 え 付 けた ウイ ルス を 発動 し て 、 発 電 所 の 一 切 の 活動 を コン 

トロ ー ル し て 、 電 源 を 切っ て 、 日 本 人 の 緊 妨 操作 を 妨 則 し て 、 其 の 発電 所 を 究め て 混 

乱 に 落ち 込ま せる の は 、 イ スラ エル 人 が や っ た 事 で し た 。 日 本 操作 人 員 は 、 攻 撃 さ れ 

て いる の は 、 全 然 気 づい て いま せん で し た 。 発電 所 の 一 切 物 は 、 突 然 、 不 正常 に な り 

E L-72; 

5. TAPIIVOMB(S, Bjk AROMBA Blo Bake TC. AAR DP o 
た 事 だ と 通告 し まし た 。 貴方 は イラ ン 人 を 助け て いる 、 従 っ て 、 我 々 は 此 の 手段 
で 、 君 た ち 日 本 人 を 報復 し た の だ 、 爆 発し た 海路 爆弾 以外 に 、 も う 五 つの 爆弾 が 
日 本 の 近海 に 設置 され て いる 、 此 の 地震 は 9.0 だ と 、 日 本 の 国民 に 通告 し て くだ 
さい 、 貴 方 の 安全 と 名 誉 の た め に 。 も し 、 我 々 の 指示 に 逆らっ た ら 、 外 の 爆弾 を 
爆発 させ る 、 君 た ちの 国民 は 、 以 後 、 原 子 力 か ら 離れ ろ と 政府 に 要求 する 、 そ し 
て 、 日 本 は イラ ン を 助け る 能力 が な く な る 、 今 回 訪 島 の 事件 は 、 自 分 で 、 真 相 を 
隠蔽 する 方 法 を 考え っ て 、 イ スラ エル 人 は こう いっ た 話 を 日 本 政府 に 通告 し まし 
た 。 

6. イス ラ エ ル 人 は 、 ヴ ィ ル ス で 、 原 子 炉 コ ント ロー ル 系 統 の 障 繋 に 通じ て 、 全 部 の 
バル ブ 絞 めし て 、 原 子 炉 に 自身 融 化 させ まし た 。 その 時 に は 、 ヴ ィ ル ス が また 系 
統 を コン トロ ー ル し て 、 偽 の 正常 の 数 字 を 示し て 、 操 作 員 そ 騙 し た の で す 。 此 の 
破壊 を 完成 させ た 上 、 彼 ら は 、 巨 大 の カメ ラ に 隠蔽 し た 小型 核 爆弾 に 爆発 させ ま 
Lalas 
此 の 結論 の 詳細 は 、 今 まで 、 完 成 し て いま せん が 、 私 は 此 の 結論 を 出し た 根拠 が 














+ One problem with people grasping how big a 9.0 is, is exponential charts which will 
hide how much energy is really being released behind confusing gradient marking. 
To answer the need for clarity, I got out the calculator and produced a chart which 
shows you how big a 9.0 is on a linear scale. 


Confusion over how GIANT a 9.0 really is has helped the elite scammers 
enormously in their lie. There is simply no way much of anything will remain 
standing, yet as the tsunami rolls in...... 

And now, I will bite. This is what I did not want to publish, but I know it has to be 
true. Call this creative journalism, because I never called Netenyahu, but here is the 
most rational conclusion I can draw, based on all info gathered so far including the 
+ original not faked seismic data. 


I honestly believe Japan is being held a nuclear hostage. It all makes sense. 


1. Japan offers to enrich uranium for Israel's GREAT SATAN, Iran 





la. Updated information indicates that Japan was being held under threat to 

hand over trillions of yen to the World Bank, and refused. I now believe that 

this was the primary motivation behind why the quake was perpetrated and 

Fukushima was destroyed. The zionists wanted to prove to Japan just how 
TREE dirty they would be if Japan did not pay a ransom so high it would effectively 
enslave the Japanese people, and shortly after the disaster Japan suddenly 
announced a huge payment to the World Bank to “end world poverty”. Out 
of the blue. Good people they are, those Japanese, to destroy their 
economic future with such a voluntary action. 


+ 2. Immediately, Israel sets up front companies masquerading as security 
companies, and one of them succeeds in getting a security contract at a 
Japanese nuclear facility. 


3. 4 months later the Dimona Dozen shows up, and under the cover of a 
security contract gets unlimited access to the heart of Fukushima. They plant 
the virus, install real cameras outside the facility, and functional poorly 
disguised nuke cameras inside the facility. In addition to this, they install an 
unauthorized data connection to allow control of all the guts of the facility via 
the virus. (they admitted to this connection, as discussed later on this page) 


3. After installing Stuxnet and the nukes they scram 


4. Israel waits for one of the many natural quakes in Japan to provide cover for a 

] tsunami bomb, and they already have it at the bottom of the Japan trench. VLF 
communications are established with the bomb to penetrate the water. David in 
Dimona gets seismic reading from Japan. 6.67 in progress, BOOM. (new evidence 
shows the quake most likely was not natural) 








— T Tsunami comes in, swamps stuxnet infected power plant, direct video feed from 
legitimate cameras security company installed gets to David via totally unauthorized 
channel, and David knows just when to cut the generators off. Others on the team do 
all they can to counteract measures taken by the employees at fukushima, who are 
unaware an attack is taking place and do not understand why everything is going 
crazy 


5. Israeli Prime Minister calls Japan, and says TAKE THAT for offering help to Iran, 





ある ます 。 


1. 私 は 本 物 の 地震 記 象 が あり ます 。 此 の 地震 記 象 は 、 実 在 に 発生 し た 地震 は た だ 6.8 だ と 証明 し まし た (推定 
し た 岩 源 が 少し 強い 岩 動 が あり ます の で 、 此 の 数 字 が 少し 高く に な る か めし れ な い )。 そ ん な レベ ル の 地震 
id, 上 且 本 入 の 注意 を 起こ し て で て 、 パ ニッ メ ク を 起こ さ な い よう な 地 居 で し た 。 

2. 世界 中 、 い ろ い ろ な 証 損 が 、Stuxnet は イス ラ エ ル 人 作っ た ヴィ ルス だ と 、 証 明 し まし た 。 

3. 日 本 は イラ ン の ウラ ン 濃 縮 を 支援 し まし た 。 ま た 、 世 界 銀 行 の 不良 債権 を 支援 活動 を 拒否 し まし た 。 イ ス 
ラ エ ル に は 、 イ ラン の 原子 炉 を 潰す の が 、 自 分 の 目標 だ と 記録 が あり ます 。 も う や っ た か も し れ ま せん 。 
日 本 は 、 イ ラン の 核 活動 を 支援 し た 故 、 イ スラ エル の 敵 に な っ て 、 ま た 、 世 界 銀行 の 注 資 を 拒否 し 、 必 ず 
米 國 の 不満 を 起こ し まし た 。 経済 の 打撃 を 己 え よう と し た イス ラ エ ル は 努力 し て いま し た 。 よ く 注 意 し て 
くだ さい 、 地 震 が 発生 し た 前 に 、 日 本 の 経済 が 金 の 物 だ と 評論 され まし た が 、 今 は 、 日 本 の 経済 は 悪く 
な っ て いる と 、 世 間 で は こう 評論 し て いま す 。 日 本 の 世界 クラ ス の 製造 能力 は 、 地 震 に 潰さ れ な か っ た の 


に 、 な ぜ そ ん な 評論 が 出 て いる の で すか ? な ぜ な ら 、 日 本 は 自分 自身 の 経済 が 悪い 状態 に いる に 拘ら ず 、 





巨大 の 資金 を 出し て 、 貧 困 の 


回 


を 助け る と いう 名 目 に し て いる の で す 。 











4. 正式 の 記録 に に よる と 、 一 つの イス ラ エ ル チ ー ム は 、 訪 島 の 原子 力 発 電 所 と 契約 を 締結 し て 、 無 制限 の 活動 
権限 を 持っ て いま し た 。 後 で 、 其 の 原子 力 発電 所 は 爆発 し まし た 。 こ の イス ラ エ ル の チー ム 、 其 の 以前 、 





イス ラ エ ル 以 外 の 


Bi 


こ は 、 仕 事 し た 経験 が あり ませ ん で し た 。 











5. 原子 妨 4 は も う 既 に 非 活動 化 さ れ 、 装置 が 分 解 さ れ ま し た 。 爆発 する 可能 性 が 殊 ど あり ませ ん で し た 。 HOD 
非 活動 の 状態 に 、 何 が 起こ る すべ きか ? 燃 料 の プー ル は 既に 溶化 し て 、 最 悪 の 場合 に は 、 蒸 気 が パ イプ か ら 
抜き 出し て 、 周 辺 の 容器 を 汚染 し た と いう 事 で し た 。 爆発 な ど 、 其 の 以上 の 損害 は 出る 事 は 不可 能 で す 


訪 島 の 原子 志 4 は 、911 の 時 の ビル 7 で す 。 な ぜ 、1.22 メ ー ト ル 厚 さ を 持っ た 外 容器 と 其 の 以上 の 内 部 容器 








巨大 な 爆発 の 衝撃 波 に 飛ば され まし た 。 原子 炉 4 が 倒れ る 危険 が ある と 報道 され て いま す 、 な ぜ で すか ? 





6. 日 本 の 政府 部 門 は 、 科 学 的 に 証明 され た の 故 、 地 震 は 9.0 だ と 宣言 続け て いま す 。 な ぜ で すか ? 外 の 地震 爆 
弾 が ある 故 、 日 本 は イス ラ エ ル に 益 迫 され て いる と 、 私 は 信じ て いま す 。 なぜなら 、 も し 、 日 本 が イス ラ 























エル の 指示 に 従わ な か っ た 時 に 、 或 い は 、 真 実 を 外 に リー ク し た 場合 に は 、 イ スラ エル が その 以上 の 打撃 
を 、 地 震 爆 弾 で 、 日 本 に 与え て 、 全 部 の 日 本 の 海岸 都市 は 廃 壇 に な が る と いう 情況 は 、 不 可能 で は な い の だ 
と 思い ます 。 


そん な 巨大 な 地震 が 日 本 の 近海 の トレ ンチ に 発生 し た 後 、 直 接 に 厳重 の 損害 を 与え て いま せん で し た 。 HERR 
弾 の 爆発 の 隠蔽 する 名 目 に な り ま し た 。 


も し 、 原 子 爆弾 は 日 本 の 近海 の トレ ンチ に 起爆 され た ら 、 水 面 下 に は 、6 キ ロ 高 さ 、12 キ ロ 定 さ を 持 っ た 水 ド 





and ya know, there are FIVE MORE NUKES in the ocean off the coast of Japan, and we are going to 
set those off and destroy your coastal cities if you do not forget that 6.67, and say it was a 9 to cover for 
tsunami effects. AND NOW we are going to make your people DEMAND you move away from 
nuclear power so you can NEVER threaten us like that again. We are BLOWING UP FUKUSHIMA 
DIIACHI and you are going to go along with whatever story we tell you to. SO THERE!! 


6. David and his pals close ALL valves to the reactors via the remote data link they admitted to 
installing, and put them full throttle, to melt them down while the virus keeps control room readouts 
displaying false info, like nothing is going on even though the place is coming apart. After enough 
mayhem ensues to provide plausibility, they set off planted nukes and blow the place sky high. 


Though I have yet to work out the final details, I probably have enough to hang them because: 


1. I got the real seismic data that proves beyond a doubt the quake is not what we were told and was in 
fact an inland 6.8, (calculated higher than the seismogram due to the triangulated true epicenter being a 
little higher) which would get noticed but not feared in quake ridden Japan. 


2. Numerous referenced sources prove Stuxnet really was written by Israel 


3. Japan really did offer to enrich Uranium for Iran, and really did refuse to do a huge banker 
bailout. Israel has been documented to have attempted to destroy a reactor in Iran, and probably 
did. Japan contributing to Iran's nuclear future would make them just as much an enemy to 
Israel as Iran, and not sucking up to a banker threat the way America did would cause the 
zionists to slate an economy the size of Japan's for destruction. Israel would want them taken 
out. Now all the economic news coming out of Japan is over how bad their economy now is, 
when prior to the quake it was golden. No key manufacturing got destroyed by the quake, why 
suddenly POOF - economy down the toilet? It's because of the enormous debt Japan now must 
pay the bankers to “end world poverty.” Why would a nation do that with their economy in the 
tank anyway? 


4. It is documented that a team from Israel, with a history consisting only of working in Israeli 
defense, got unlimited access to a Japanese nuclear facility, which then went boom 


5. Reactor 4 had been defueled and proven disassembled, and therefore no explosion there was 
possible. What should have happened at reactor 4, if anything at all? the fuel pools should have melted 
down and caught fire once the water boiled off from lack of recirculation AT Worst, and badly 
contaminated the containment structure, NOTHING ELSE. NO explosions, NOTHING ELSE. Reactor 
4 is building 7, PERIOD. Why did an explosion there happen that was so severe it blew the outer 
containment walls (4 feet thick) and inner containment walls that were much thicker? Reactor 4 is 
reportedly now in danger of falling over. HOW? 


6. The Japanese government is going along with the story of a scientifically proven false 9.0. There is a 
reason, and my guess is that Israel has made threats to wipe out Japanese coastal cities with additional 
tsunamis if the government of Japan speaks a word of what went on, there should be no reason for 
Japan to go along with this other than a continued threat. 


Is it not interesting this "quake" reportedly happened at the bottom of the Japan 
trench, which does not produce significant earthquakes and would be perfect for 
hiding an atomic bomb blast? 

If detonated at the bottom of the Japan trench, a nuke could create an empty underwater dome of 


completely displaced water six kilometers tall and twelve kilometers across without ever breaching the 
surface. That would produce an epic tsunami all the while surface effects remained for the most part 
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ー ム を 起こ し ます 。 地 震 的 な 海 噛 に 似 っ て いる 海 噛 を 作れ る の で す 。 実 に は 、 選 源 に 近い 所 の 仙台 が 甚大 な 損 





害 出 な か っ た と は 、 此 の 地震 が 人 工 核 爆弾 で 起こ し た の 物 だ と 証明 し まし た 。 





























地震 の 後 、 米 国 の 国内 安全 部 門 は 、 如 何 し て 、Stuxnet み た いな 原子 力 装置 に た いし て の ヴィ ルス を 防 響 する 














と 、 会 議 が 召集 され まし た 。 米国 の Siemens SCADA 系 統 は 、Stuxnet に 抵抗 で きま すか ? 既 に 、 日 本 は 不用 心 


の 犠牲 者 と な り ま し た 。 こ ん な 会 議 が 秘密 で 召集 され る は ず だ っ た と 思い ます が 、Stuxnet の 開発 者 は 、 外 の 








に 対し て 、 攻 撃 す る 可能 性 が ある と 認定 され まし た 。 此 の 記事 の 開始 部 分 を 重富 し て 、 後 の TakeDownCon 
と いう 部 分 を も っ と 重富 し 、 こ れ は 人 々 の 自身 に 関す る 重大 な 事 と 、 認 識 し て 下さ い 。 


hidden. With absolutely no significant guake damage in Sendai, a very large (megaton range) sub sea 
nuclear detonation remains the best ezplanation for the tsunami. 


Is the Department of Homeland Security trying to keep American industries (and nuclear facilities in 
the dark about Stuxnet? After Fukushima fell victim to unwary operators, I would think such a 
conference would be a TOP priority here! The genie is out of the bottle. It is a fact that the writers of 
Stuxnet intend to use it. So cancelling a well researched conference about the vulnerabilities of the 
Siemens SCADA system to Stuxnet in the name of "keeping hackers from getting info" seems to me 
like an effort to keep the threat alive. Ignore the fluff at the beginning, and read the "About 
TakeDownCon" summary near the bottom so you know what they actually cancelled rather than 
settle for the no-panic fluff at the beginning. This is SERIOUS. 
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11 時 間 ご . TakeDownCon に は NSS の 研究 員 の 演説 は キネ キャン セル ミ され まし た 
内 安全 部 門 と Siemens が 抗議 で 、 研 究 員 が 演説 は キ を ペン セル し まし た 。 


NSS 研 究 中 心 の Dillon Beresford 氏 は 、TakeDownCon 会 議 の 中 に 、 演説 が 手配 が あり ます が 、 国 
内 安全 部 門 と Siemens と 交流 し て 、 世 界 と 人 間 の 安全 に 影響 が ある と 、 彼 ら の 心配 を 承知 、 演説 
は キン セル する 事 に な り ま し た 。NSS の CEO.Rickv Mov 氏 は 、 世 界 と 人 間 の 安全 を 保護 する 
の は 、Dillon き ん の 仕事 だ 、 彼 は その た め に 、 努 力 し て きた の は 、 よ く < 分 か つっ て お る と 、 宣 斉 

まし た 。 
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『 負 面 の 影響 が ぁ り ます 。 Ta 


ali 


| ELE FA O RERE 
員 人 情報 の 漏洩 、 人 金融 デー タ の 流失 を ど 、 上 厳重 な 
Eat or tes ike れれ ば 、 デー タ WTR RHE C HR OS 
én 人 間 の 性 命 安全 と 環境 に 迄 、 其 大 を 影響 を 与 ぇ 


























ュ コンピュー ター の 選 点 を 利用 する 
不能 、 生 産 力 の 低下 、 デ ー タ の 損 
結果 が あり ます 。 其 れん だけ で は な 
れ て 、 流 失 し て 、 悪 意 に コン トロ 
る 可能 性 が 大 きく に を な り ま す 。 
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AH SHEL O RE EBA. PYRITE HSE ES NEBL arero DV COR 
FETO, EC-Council® 原則 で す 。 そ ん を な 細か い 迄 注意 し て きた 組織 は 、EC-Council だ け 
で す 。EC-Council の CEO,Jay Bavisi 氏 は 、 こ う 斉 いじ まし た 。EC- Council は 、 TakeDownCon D ZH 


RATT. 


ICS o AOR, Eo HA N-ePe Oo RR Ey, Eang eiv 
BYE SHA CREO LOCH, 4, ICSOBME A, DLBAK HOC. MON 
域 に は 、 数 百 の 弱点 が あり ます 。 


Leonard Chin 氏 、TakeDownCon 会 議 の 会 長 で す 。 彼 は 、Dillon 氏 の 欠席 は 、 到 ぐ 参 加 者 に 宣告 
Ka SR Le pln MAA ec まし た と 思い ます 、 此 の 十 月 の 
Hacker Halted 会 議 で 、 彼 を 誘っ て 、 参 加 し て いた だ きま す と 宣 埋 し まし た 。 


NSS 試 験 宝 に っ い て 
NSS は 独立 の 組織 で す 。 色々 の 系 統 の 安全 性 の 評価 、 テ スト を な どの 償 域 に 働い で いひ る の で す 。 
NSS の 専門 人 材 は 、 安 全 に 関す る 業界 に 仕事 し て ぃ る 専門 か に 、 客 観 の デー タ を 提供 し て 、 安 
全 に 関す る 製品 の 開発 に 意見 を 提供 し ます 。 彼ら は 、 第 一 の 安全 スト の 標準 を 発表 し た の は 、 
1999 年 で す 。NSS は 系 続 の 侵入 を 阻止 し 、 フ ファイアウォール の 路 点 を 見 つけ る 仕事 を し て いる 
Det, NSS の テス ト は 、 世 界 の 最強 の サイ バー 攻撃 と 思わ れ ま す 。NSS は 
Calsbad.california,Austin に 事務 所 が あり ます 。 

www.nsslabs.com 
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TakeDownCon に つい て 


















































TakeDownCon は 2011 年 み b 、EC-Council 組 織 し た 会 議 で す 。 其 の 会 議 は 、 サ イ バ ー 安 全 の 為 に 、 
色々 な 活動 を し て いる の で す 、 会 員 の 訓練 、 専門 家 の 演説 等 手段 で 、 サ イ バ ー 安 全 の 技術 と 開 

発 に 必要 と され る 知識 を 参加 者 に 与え る と は 、 此 の 会 議 の 目的 で す 。 此 の 会 議 よ は 、 人 々 の 安全 
意識 を 強化 する の は 、 大 事 だ と 主張 し ます 。 








Ma an 





EC-Council に つい て 

Internet Council of E-Commerce Consultants(EC-Council) は 会 
与え る の で す 。 演 説 な どの 手段 で 、 凡 ゆる の 訓練 を 参加 し た ょ 会 員 に 与え る 、 ハ ッ キ ング 等 の サ 
ィ バ ーー 安全 性 を 協 感 する 手段 を 防ぐ 技術 の 開発 に は 、 努 力 し て いま す 。 組織 は 、 創 立 き され た あぁ あ 
と 色々 な 雷 子 計算 機 安全 保護 の 標準 を つく り ま し た 。EOC-Council レ し た に は 、EC-Council 大 学 が 
あり ます 、 し か も 、 も う 一 つの 会 議 、Hacker Halted 組 織 し て いま す 。EC-Council 本 社 は New 
Mexico の Albuauerdue に あり ます 、 も っ と 情報 が 欲し いん な ら 、 サ イト を ご 覧 下 き い 。 
www.eccouncil.org 




















ミ 員 制 の 組織 で す 。 会 員 に 許可 を 
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NSS Researcher's Presentation at TakeDownCon 
Security Conference Cancelled at the 11th Hour 


Researchers cancel SCADA hacking presentation after Department of Homeland 
Security's |CS-CERT and Siemens raise concerns 


Dallas, TX (PRWEB) May 15, 2011 was (Soe) Gr) se) Gon 


Dillon Beresford, security researcher at NSS Labs, 

who was scheduled to present al TakedownCon 2011 on SCADA vulnerabilities chose to withdraw his presentation 
atthe 11th hour after collaborative discussions wit) ICS-CERT and Siemens regarding the serious consequences il 
may have io human lives and ihe world al large. The vulnerabilities and PoC exploit code were provided 10 
ICS-CERT and Siemens, and nas been verified Rick Moy, CEO of NSS Labs was quoted as saying "Protecting 
human lite ts the primary goal of every ethical researcher, and Dillons work and efforts nave been exemplary in 
every regard.” 


Exploitation of vulnerabilities in systems can always have negative effacts, such as loss of availability, productivity, 
data loss of compromise, and even result in identity then and financial loss. However, unlike classic computer crime 
and exploitaton, where data Is remotely stolen or manipulated, attacks on industrial contro! systems can have 
devastating physical world implicatonssuch as loss of life and environmental impact 

~ “Considering the repercussion to the world atlarge and human lives, it is only reasonable that any responsible 
security organization like EC-Council will accede to a request to withdraw such a presentation from a technical 
conference like TakedownCon until a suitable solution has been made available to the user community” said Jay 
Bavisi. the president of EC-Council, the organizer of he TakedownCon conference series 


ICS vulnerabilities are an emerging threat to national cyber security of immense importance, and research into this 
area is just beginning. While there are relatively few known vulnerabilities in the ICS space. there are tens of 
thousands of ‘traditional’ computing vulnerabilities. 


Leonard Chin, Conterence Direcior of Takecown Con had quickly briefed the conference atendees on this 
development and made changes to the program to accommodate this change. “We are proud to note that Dillion 
has done the right thing. Should it be appropnate, we will welcome Dillion to present his findings at the Hacker 
Halted conference in Miami in October,” he was quoted as saying. 


About NSS Labs, Inc 

NSS Labs, Inc. is the leading Independent, Information security research and testng organization. Ns expert 
analyses provide information technology professionals with the unbiased data they need 10 select and maintain 
complex secunty products for their organizations. Pioneering intrusion detection and prevention system testing with 
the publication of the first such test criteria in 1999, NSS Labs evaluates firewall, unified threat management, 
anti-malware., encryption, web application firewall, and other technologies on a regular basis. The firm's real-world 
test methodology Is the only one to assess security products against live Internet ihreats, NSS Labs tests are 
considered the most aggressive In the industry Founded in L991, the company nas offices in Carishad, California 
ano Austin, Texas. For more informaton, visit NAD nsslabs com 


About TakeDownCon 

TakeDowncCon is a new technical IT security conference series that provides advanced, highly technical research, 
preseniations, and raining to accomplished infommaton security professionals, Developed by EC-Council, itdebuts 
In 2011 with two conferences in Dallas and Las Vegas. TakeDownCon focuses on technical research in 
cutting-edge expicits and vulnerabilities anc also provides EC-Council certfiicaton training, including the renowned 
Certified Ethical Hacker (CEH) program (a recently accepled certification of DOD Directve 8570.01M Change 2). 
Website: hitp//wwew.takedowncon.com. 


About EC-Council 

The internatonal Council of E-Commerce Consultants (EC-Council} is a member-based organization thatcenities 
indivduals in cybersecurity and e-commerce. kt is the owner and developer of 20 security certfications, including 
Certified Ethical Hacker (CEH). Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI) and Certified Security Analyst 
/Licansed Penetration Teste: (ECSA/LPT). EC-Council has tained over 90,000 security professionals and certified 
more than 49,000 members. Its cerfication programs are offered by over 450 training centers across 84 countries, 
These certifications are recognized worldwide anc have recewed endorsements from various government agencies 
including the U.S. Depanment of Defense via DoD 8570 01-M, the Montgomery GI Bill, National Security Agency 
(NSA) and the Committee on Natonal Security Systems (CNSS). EC-Council also operates EC-Counci! University 
and the global series of Hacker Halted information security conferences. The global organization is headquartered 
in Albuquerque, Now Mexico. More information about EC-Council is available at hup /veww.eccouncil org. 


























10 月 の Hacker Halted 会 議 が 開催 き れる 時 に 
ぎ て いな く て も る 、 


体 に と っ て と て る も 素晴らし い 玩 
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今 は ゴ 





別 の 出版 機関 は この 情報 を 手 に 入れ た が 、 
責任 が イス ラ エ ル に な いと 彼ら は 世論 を 変 
を 偽 の 正 儀 の 作戦 の 道具 と し て 使っ て 、 

まり 、 こ の 方 法 を 通じ て 、 
スラ エル が 彼ら の 赤ちゃん で す よ 、 忘 れ な 
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どう も 、Rod き ん 、Vermont 人 は 、 人 が 宣 音 し た こと を 、 よ く < 疑わ を な いと は 、 不 運 
だ と お も いま す 。Vermont Yankee 発 電 所 に 働い て いる 我々 Arnie Gundersen と 彼 の 
誇張 よく 知 て いる ん だ 、 演 説 家 と 政治 家 み た いな 者 だ よ 。 エ ンジ ニア と 原子 力 の 
知識 は 全然 持っ て いな い 、 悲 観 的 な 論説 を 習慣 的 に 、 真 実 と し て 承 け 入れ て いる 
ん だ 。 自 分 は Fairewinds Association の チー フェ ンジ ニア 7 だ と 育 い 続け て いる の 
だ 。 彼 は 、 こ 、 あ ぁ あの 会 社 の 唯一 ひ の の エン ジニ ア 7 だ と 言わ な いん で す 。 名 准 感 
を 持つ っ た イン ジニ ア は 、 認 め ら れ た 報告 書 が で き な い 限り 、 私 は チー フエ ンジ ニ 
ァ だ と 吉 わ を いひ の で す 。 彼 の 最新 の 宜 電 は 、Vermont Yankee の 分 像 作業 で 、 地 下 
水 を 不正 常に した と いう の で す 。 調査 に よる と 、 地 下水 が 無事 だ と 、 認 め ら れ て 


いる 
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き や い け な を ない こと に を な っ た 事 、 次 の 争訟 に 敗 
ゝ よう に し て きま し た 。 
燃料 を Vermon な 、 燃 料 の 品質 の 間 題 が あっ て 、 tt 不 
す 。 彼 の 履歴 書 腹 る と 、 エ ンジ ニア 誰 で も 、 彼 が 何 も デ ザイ ン し た 事 が ない 
注目 する の だ 。 履 歴 書 に 好い 仕事 みた いな 物 、 実 に は 、 実 用 が を い 仕 
。 愉 度 、 彼 が 実用 の 仕事 経験 が を いと 証明 し た の だ 。 彼 の 得意 の 技 は 
分 が 核 工程 の エン ジニ アァ だ と 宣 斉 し て 、 
Wa いな 、 核 を 反対 する 態度 を 持っ た 核 テ ンジ ニア 7 は 、 
の 稼ぎ は いい ん だ 。 
時 給 180 ド ル で 、 法 律 事務 に ょ 充分 の 専門 知識 を 提供 し て いる の 
だ 。 彼 は エン ジニ アァ じゃ な い 、 彼 の 行為 は チエ ンジ ニア が すべ き 物 じゃ な いん だ 。 
私 ほ は PE と し て 、1984 年 か ら 、 働 いて きた 。30 年 間 、7 の ANA し て 
きた ん だ 。 デ ザイ ン の 経験 は 、 誰 より 多い ん で す (Arnie は NES に 辞職 し た 前 に 、20 
年 の 経験 と 70 の 発電 所 に 仕事 し て いる と 、 LOK), 誇張 を 人 だ 。 








い 物 は 


た 事 、 い っ きい に 、 


、 彼 が NES の 仕事 を 辞め な 
人 々 に 話さ な 


Yankee に 売り まし た 


























àd 9 












































yi 








oo RP ES Bh 











RM 
3 AM える の だ 
な ん だ 2? 彼 


時 給 300 ド ル っ で Comprehensive Reliability Assessment に 働 
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いっ た し 











いて いた の だ 。 























ーー ーー 
宣言 し 





























致 の 点 を 見 つっ 
た と き に 


中 に 、 不 
資格 を 


これ を 発表 し た あと 、 私 は Gundersen き ん の 経験 の 紹介 
け 出 し まし た 。 彼 は Diablo Canyon Safety Commitee の 会 員 
は 、 ARET. 以下 の 陳述 を 出し まし た と た 。 














請 し 














197042 7: 5, Arnold Gundersen IR FJ 2 FIK LT, Three Mile Island, US NRC 
ASLB, Vermont IHARRA, Western Atlas Nuclear Fil, KERJA TI ZEAE 
Peach Bottom FAKE Fi ko, 4 * 7 BRAS AAEE BIL tLe, 











氏 以 上 の 経験 を 検査 し て お きま し た 

に 原子力 テ ンジ ニテ の 学士 oe 
TCHOHPORBECUR, RHE 

っ た 、 或 い は 、 i 
マス の 概念 が あり ませ ん で し た 。 


。 彼 の 履歴 書 に よる と 、Gundersen き ん は 、RPI 

は 1971 年 と は 、 彼 は 1970 年 に は 、 卒 業 し 
、 専 門 家 は 何だ と 麟 ら を な か っ た と 知 て いな か 
門 か の 選択 標準 が 低い 、 或 い は は 、 彼 は 




















クリ ス 


Am [BUFR] を 証明 する た め に 、 自 分 の 学歴 証 を 最強 の 部 分 と し て 持ち 出 





この 災難 的 な 夏 が 過 
Stuxnet Seer * ン セル され る と 、 私 は そう 思い ます 。Stuxnet は 
具 も の で 、 手 放し て は いけ ませ ん か ら 。 Lez 


ミ の よう に 捨て て いま す 。 の 
えよ うと し て いい ます 。 そ うす る と 、 後 で 、 取 材 を 取り 戻し 、 報 道 
ィ ン タ ーネット 自由 を 壊す こと が で きま す 。 
災害 発生 時 に 、 嘘 で 1 イスラエル の 名 を 全部 の 丘 難 か ら 救出 する あこ と が で きま す 。 イ 
此 の 点 は 今 迄 聞い た こと も な いこ と で す よ 。 


ぎ て し まう と 私 が 心配 し て いる 。 災害 が 過 
EJI] 


と が 起こ る か も し れ ま せん 。 























明らか に ,Stuxnet みた いな 攻撃 








これ は 本 の 目的 で す 。 つ っ 











即発 臨界 に つい て Arnie Gundersen & A 
の 3 号機 の 爆発 に つい て の 「 即 発 臨 界 」 説 論 
が 出 た 時 に 、 あ まり 信用 きれ て いま せん で し 

。 最高 の 業績 は 教室 で 、 短 時 間 に 100 ワッ 
ト の 開放 型 水 タン ク を 操作 し た こと で す 。 次 
は 内 容 を より 面白 くす る た め ゅ め に 、 
Atomicinsights.com に 載せ た 、 別 の 楼 エ ンジ 
ニテ 観点 で す 。 


燃料 棒 は た だ 20% 濃 度 が あり ます 。20% 以 下 
の 濃度 が 普通 で す 。 そ し て 、 ゥ ラン 238 に 濃 




















度 が 90% 以 上 に 達し 、 ブ プル トニ ゥ ム に は 濃 
度 が 約 70% に 達し て いな ene 材料 が い 
Aaa s | RUSE J 








は 不可 能 人 PMP 
Aaa BORD に 材料 を お 互い に 
ぶつ か る よう に する 精密 を な トリ ガー は 、 必 要 
で す 。100% 純 度 の 原材料 が お 互い に 高速 で 











ぶつ か っ て も 、 も し 正確 の 遣り 方 が を けれ 
ば 、 核 は た だ パチ パチ と 音 を 作っ て 、 
に な り 、 爆 発 に は な り ま せん 。 
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原発 に は この よう を な 爆発 を する こと は 難し い 。 
どう し て 、 人 々 は 核 爆発 の 過程 が 難し レ い と は よ ょ 
く 忘 れ ま すか 9? 即発 了 臨界 と いう 論点 は 、 時 間 を 
無駄 に する 時 に 、 好 い 物 語り だ と 思い ます 。 詳 
nme Lc, 「 即 発 了 臨界] と いう 説 論 を 提出 す 
る の は 、 恥 ず か し の で す 。 そ れ 以 上 、 自 分 の 名 
前 を 、 此 の 説 論 と と も に 、 彼 方 此 方 で 宣伝 する 
の は 、 大 き な 男 気 が あ る ん で す よ 。 






























































RÉ EBAT A DL., Dimona Dozen が 持ち 
込ん だ カメ ラ を 見 れ ば 責 ぐ 刻 り ます 。 も し ある 
UTA 





I fear that by the time the Hacker Halted conference happens in October, the summer of disaster may 
have passed. And if it has not, I bet any discussion of Stuxnet at Hacker Halted will also be cancelled. 
Stuxnet is too good a toy for a very powerful group to let go of. Something is fishy here. 


Other publications picked up this story now, and are poo pooing the issue into the ground. They are 
obviously attempting to morph responsibility for Stuxnet style attacks away from Israel so that they can 
regain cover and use the weapon as a false flag tool to destroy internet freedom. This is where they are 
going to go with this - count on it, and when the disasters happen there will be a cozy blanket of lies 
shielding Israel from all blame. Never forget, THIS IS THEIR BABY, NEVER FORGET. Prior to them 
doing this, WE NEVER HEARD OF IT. 


," ... . " . 
Thanks Rod its unfortunate that the public in general and those in Vermont in About prompt criticality z As it 
particular are rarely skeptical of those who reinforce their preconceived notions. We at turns out, Arnie Gundersen, mister 


Vermont Yankee are well acquainted with Arnie and his exaggerations. He plays to a 


public and a legislature that has zero knowledge of nuclear power or engineering and 
is willing to accept any negative claim as truth. He claims to be the Chief Engineer of 
Falrewinds Associates but doesn't mention he is the only engineer. A reputable 
engineer would mot consider himself the Chief Engineer of anything if he had no direct 
reports. His latest claim is that VY has discharged fission products into ground water 
despite 100s of samples of ground water indicating the opposite. 

What is really interesting is what he doesn't mention: why he had to leave NES and 
why he lost his lawsuit and he doesn't mention thal while at NES he sold spent tuel 
racks to Vermont Yankee which could mot be used due to dimensional issues. Any 
engineer who reads his resume would quickly note that he really has never designed 
anything himself. Claims like managed and contributed on a resume with nothing else 
substantive are clear giveaways thal he has done nothing substantial in his career. 
The one thing he does well is manipulate a small state legislature who are impressed 
with terms like Nuclear Engineer when they come from someone who is clearly 
against nuclear power. He also has done very well for hirnsell lately, taking $300/ħr 
and expenses for work on Ihe Comprehensive Reliability Assessment! and $185/hr for 
consulting with the legislature [all paid by Entergy). This also allows him to parley this 
consulting into other consulting roles providing “expert” testimony. its wall paying if 
dishonest work, not worthy of a Professional Engineer which, of course, he is not. 

In the interest of disclosure I've been a PE since 1984, worked for 7 nuclear plants in 
over 30 years, have more design experience than managerial or contributory and 
hope that | can finish my career at VY after license renewal (Arnie claims that he has 
worked for 70 plants in -20 years before leaving NES). Clearly inflated but he 
probably includes those he has provided “expert” testimony against 


Since posting this, T have noticed a few more inconsistencies in the claims 
made by Mr. Gundersen about his career path. In 2008, he applied to 
become a member of the Diablo Canyon Safety Committee. On that 
application, he made the following statement about his experience: 


Since 1970 Arnold Gundersen has been an expert witness in muclear 
litigations at the Federal and State hearings such as Three Mile Island, 
US NRC ASLB, Vermont State Public Service Board, Western Atlas 
Nuclear Litigation, U.S. Senate Nuclear Safety Hearings, Peach Bottom 
Nuclear Power Plant Litigation, &c, He has also testified at the Czech 
Senate on nuclear matters. 


"prompt criticality" with regard to the 
massive explosion at #3 is very poorly 
credentialed. His crowning 
achievement was playing with a 100 
watt open water tank reactor in a 
classroom for a short period of time. 
The following quotes used to spice this 
section are from other nuclear 
engineers posting to 
Atomicinsights.com 


Fuel rods are only 20 percent fissionable, 
sometimes even less, and until you reach 
over 90 percent purity in U238 and about 
70 percent purity in Plutonium NO 
"prompt criticality" is possible in ANY 
case no matter how much of it you have 
laying around. Furthermore, even with 


100 percent pure material you need a 
precision trigger slamming or crushing 
material together to get a detonation. Even 
if 100 percent pure material is slammed 
together at high speed, if it is not done 
right you will get only a nuclear "sputter" 
that pushes the pieces apart, and no 
detonation. 


| went back and checked the resume linked to above. According to that 
resume, Mr. Gundersen earned his BS in Nuclear Engineering from RPI in 
1971, so he was still an undergraduate student in 1970. That leads me to the 
conclusion that elther there was a judge somewhere who has rather low 
standards for expertise for hts witnesses, or that Mr. Gundersen needs 
someone to give him a calendar for Christmas. 


Nukes are hard to do! Why have so many 
of us seemed to have forgotten that nuclear 
detonations are hard to accomplish? The 
"prompt criticality" in spent fuel story is 
something I would have expected to hear 
from an Ewok praying to a gold robot. I 


can't believe even a scammer would have the guts to suggest it, let alone allow it to be spread around in 


his name. 


ぁ の 陳述 に は 誇張 の 点 が いっ ぱい が り ま し と た 。 裁 麟 が MM ial 























人 と 専門 か と し て 、 一 つの 詳細 を 履歴 書 を 提供 する 必要 で この 人 が た だ 学歴 を 取得 する た め に 生 
MAA AAA 提出 し た MEAC. まれ た 本 の 虫 だ と 分 か り ま し た 。Arnie 
彼 は Vermont Yankee AT IKEM OIME L o > Vermont? RÆ» Gundersen 氏 の 背景 を 調べ され ば 、 彼 は 
ービス 協会 の 主張 に 反対 し た の で す 。 た だ 学歴 の 取得 2 年 前 に 、 原 発 で イン 


5 ター ン と し て 、 教室 の 外 で 実験 を し た 
履歴 書 を ょ く 看 る と 、 彼 は 原子 炉 の 操作 の 許可 が ある の か どう か 2 CH, WOEULA, 
ee re UA CE Ln, WEE AA \ 験 
に つい て 、 彼 が 、 以 下 の 宜 音 を し まし た 。 重要 な 原子 炒 操 作 員 PRIA FAT KERO O RD 
MA. ABC EA a ki AA ROBES & 
ages Gundersen と 一 緒 に RPI に 参加 し た 彼 の 知 Mee. bundar KOUREK- 
VAv OIA CT, ー ` だ 

5 p 聞い て 欲し ぃ 物 を 話し て きま し た 。 























FIED ORL, BOREAL, LOW OF EU, PRE NLU チー ブン と を 
KAB. | Vermont Yankee T, Æ 7 Arnie 
Gundersen IKO SIRA < FIC ZA 
NU だ 、 濱 説 家 と 政治 家 み た いな 者 だ よ 。 
見 エン ジニ アテ と 原 子 力 の 知識 は 全然 持っ 
し 。 て いな い 、 悲 観 的 を 論説 を 習慣 的 に 、 
真実 と し て 承 け 入れ て いる ん だ | 


Arnie Gundersen R» | 即発 臨界 ] を 
M it IN OGAE EE 2 OC FH. 1972-1976, NU ioe ih KA IA eee 


数 大 前 に 、 私 は あの 人 を 障 終 し まし た 。Gundersen き ん は 東北 連合 KURO BLES AKO BEI # IRAE FX 
(UN) に いた 時 に は 、 実 の デザ イン 仕事 を し を か っ た と 、 私 に 話し の 爆発 が 起こ し た 原因 か ら 放 れき させ て 、 
まし た 。 好い 金 を 手 に いれ まし た 。 








ーー っ つの 原子 力 の 監理 員 は 、Gundersen が 1972-1976 年 、 東北 連合 
D 彼 の 履歴 書 の 1972-1976 年 の 部 分 

、 私 に Gundersen に つい て 、 エ ンジ ニア の 礼儀 で 、 こ う 評 
JA 
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上 比 は 私 の 疑い です 、 証 明 で きる 証拠 が 未 お あり ませ ん し レ し 。 

Gundersen き ん 、 或 い は 、 彼 の 会 社 の 外 の 人 、 ぁ る 特殊 の 団体 の 代 

理 人 に を り ま し た 。 役 が し て いな か っ た 事 と 理解 で き な を か っ た 事 Arnie Gundersen 氏 の の は 

まで 、 此 の 特殊 団体 の 意思 の まま 、 公 衆 に 伝え て きま し た 。 Ae E EA it 
ー “7 > ` 


WAA E A a AA eae の 事務 所 の 人 員 は 、 彼 一 人 だ で で す 、 シ 
a と 証明 し まし た 。 お よ の 現場 oc wa 

原子 力 に 関係 NI AA oes 殺っ て 、 mh E) 。 此 の 事務 所 の 成立 時 間 は 、 

技術 に 、 専 門 家 の 資格 が あり ませ ん 。 Critical Mass と いう 漫画 人 物 の 誕生 の 


数 月 間 で す 。 [Critical Mass 

| は スパイ ダー マン の 敵 
で あぁ ある 同時 に 、「Arnie 
Gundersen] と いう 名 前 を 
持っ て いる スパ イダ ー マ 
ン の 四 年 生 の 時 の クラ メス 
メー ト で す 。 こ の 人 物 が 
発表 きれ て か ら の た だ 数 
> At, Arnie Gundersen 
さん は すぐ で ぐ 自 分 の ュ ン サ 
ル テ ィ ン グ 事 務 所 を 設立 



































CRITICAL MASS 


氏名 :Arnie Gundersen 

身分 : 人 類 

We: WAFA 

団体 :Band of Raddies の リー ダ 

関係 者 : Band of Raddies 

敵 :Captain と Mary ス パイ ダー マン , RA 
親族 : 無し 

AKA:Fatso 


























基地 : マン ハト ン の 一 地下 室 












































デビ ュー:Marvel 漫画 #48, Marvel 漫画 #49 し まし また ょ た 。 [ Critical 

能力 : 彼 は 、 指 先 で 、 物 に 爆発 きせ る 能力 で す 。 Wali Hose He 

WAN ィ ン の 同級 生 爆発 きせ る 特 出 の 能力 か 
持っ た 女 Mary と 彼女 の お 父さん を 誘拐 し た 、 狼 人 と い es 
bE LC. Mary の 救援 に し た の で す 。 途 中 、 ス パイ ター あ YA す 。 其 の 能力 が ぁ 
二 人 は 、 一 緒 に いこ うと 決心 し まし た 。CriticalMass の れ ば 、 ど ん な 環境 で る 、 
られ 、Raddies と 戦っ た 二 人 の 英雄 は 、Savage Fin ¢ 7 た ] si 
レ ま し た 。 5 どん な タイ プ の 爆発 で も 
英雄 は pha Be た あ A, ey a 90% 以 上 の 濃度 が 必要 な 
~ Mar L.M は 、 oT EÁ oH No 
ritical Mass を 殺し ま し た b 、20% 燃 料 プ ー ル に 「 即 














発 臨界 ] に 誕生 きせ る の 


There are several exaggerations in that brief statement. Because he has 
been an expert witness, Mr. Gundersen has been required to provide an 
accurate resume to public bodies; you can find one such document at the 
end of the testimany that he provided in March 2006 to oppose the Public 
Service of Vermom’s decision 10 allow Entergy 10 increase the power output 
from Vermont Yankee 


A careful reading of that resume reveals only one mention of any kind of 
license to operate a reactor. In the section of his resume headed Rensselaer 
Polytechnic Institute (RPI) 1971 to 1972, thore is the following statement: 
“Critical Facility Reactor Operator, Instructor. Licensed ABC reactor 
operator instructing students and utility reactor operators in start-up 
through full power operation of a reactor." Here is a quote about that 
critical facility from a contact who attended RPI at the same time as 
Gundersen did. 


ft operated at no pressure, room temperature, licensed to 100W. highly 
enriched U, oper tank of water. 


An Atomic Insights reader who is personally familiar with the work that 
Gundersen did at Northeast Utilities during the period from 1972-1976 read 
the posted resume and shared the following comment with me using the 
polite and understated language that is common among engineering 
professionals. 


1 think he exaggerated his responsifilities for projects at NU, 1972-8, 


| spoke to that contact at length a few days ago, he told me that Gundersen 
was assigned to the licensing group and did not have any real design 
engineering responsibilities while at NU 


Though I cannot prove it beyond a shadow of a doubt, I am quite certain 
that Mr, Gundersen or someone in his company provided the information to 
the moderator —1 have both introduced people and been introduced enough 
times to know how that process works. It would be difficult for him to claim 
with any kind of credibility that he did not know what the moderator was 
going to say. so he needs to accept responsibility for the claims made. 


My point in providing these details is to ilustrate the inconsistency involved 
in having a man who ts prone to inflate and exaggerate the facts about his 
bwn career experience repetitively speaking about the job performance 
and alleged lack of imegrity of hundreds of qualified professionals whose 
production gets measured and evaluated every day by same very 
demanding inspectors, 


CRITICAL MASS 


Real Name Artie Gunderson 

Tentit: Class: Hunan mane 

Orrejmtew- Cima 

Group Membership: Leader af the Bani of alos 
Affiliations Band of Eddiee 


Enemies (ai and Mary Spider-bun Wolverine 
Known Relatives: Nome 


Aliases; Fatso Iper Spidey? 


Base of Operations : warehouse in Mantertas (the sane one m which Spier Man cosfroreed the Bungiar mbo killed his Unde Ben) 


Firs Appearance Maryel Comics PresarasSsE (HTS), Marvel Comics Tese (beth 199)-monch not given) 









S “History: amis Gunderson was the fourth gado cossmate of Potea Parker 


Wi 


A did blasting then into sabmesion 
However, (Re twu mcowored quirkly and the 人 Gi started anew As the 
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Abilities Critical Mass can generate explosive Sace which he can arejea frum his fngercyps. 


4) 
| : MCP342-8TS, 45, 500 - Now kronan as Critiral Masa, Ganderson organized hes Rand af Raddies asd ki@eagped Mary apoweefal young 
4 matar. and ter Sether, in ender te furce ber to du ther bidding. Wuberzw bart of the buinsgging ani tracked (hers to an miioanl 
orehinee, where Spider-Man poined hum, The two tre in meak an, bat were discovered aed waum ap Ghimg the Hani of Badibes. Ji war 
Aa wa van Nga umil the "SE EL threatened so have the Taali” kil Des farder uniass dw ued hs powers agakesi Spidey and Wiih ie- Da 


punpoimt. She responded by aaleaching ber power-blowing up the wirehouse and seemingir kilimg the Raddies 


For an explanation for the explosions, just 
look at the cameras the Dimona Dozen 
brought in. If someone is waving a degree as 
an anchor for this "prompt criticality" bull 
hockey, remember that there is such a thing 
as a paper trained idiot and if you look into 
Gundersen's background you will discover 
he is barely that, with his ONLY hands on 
experience outside a classroom being an 
intern at a nuclear facility two years before 
he got his degree! 


If the mainstream media wanted the facts, why 
did they pick this guy? Because he said what 
they wanted, truth be damned. 


"We at Vermont Yankee are well acquainted 
with Arnie and his exaggerations. He plays to a 
public and a legislature that has zero knowledge of 
nuclear power or engineering and is willing to 
accept any negative claim as truth." And since he 
gave an impossible "prompt criticality" explanation 
which diverted attention away from the only real 
explanation for the magnitude of the explosion at 
#3 - a nuke, they gave him a ton of air. Enough 
said. 


Arnie Gundersen's consulting firm, which has 
only him (no employees yet or ever, and 
therefore it's easy to be ''senior engineer'') was 
curiously founded within months of the release 
of the spider man villain “critical mass” who, as 
Spider man's fourth grade classmate went by the 
eee, name of ARNIE 

= GUNDERSEN. 
Critical Mass had the 
ability to project 
explosions from his 
fingertips. Hmm, 
perhaps THAT gave 
birth to the "prompt 
criticality" in a 20% 
fuel pool when 90+ 
percent is needed for 
an explosion of any 
sort no matter what 
the circumstance? If 
you need 90 or more 
ne lene galoo hata, the Sao indria ty Percent and you have 
only 20 percent, THE 

















は 、 可 能 性 が ある か も し れ ま せ 。 も し 、 た だ 、20% の 濃度 が あっ て 、90% 以 上 の 濃度 が 必要 を ら 、 不 可能 を 事 、 
物理 的 に も 可能 に を な る か も し れ ま せん 。 み な さん 、 嘘 つき の メデ ィ ア が 詐欺 師 を 理由 し て 、 国 民 に 、 こ の 詐欺 
師 の 話 を 依 じ きせ て いま す 。 7 Arnie Gundersen 氏 の 会 社 が 「 ス 


バイ ダー マン | と いう 漫画 の 影響 が あり ます 。 

Critical Mass と いう 漫画 人 物 の 誕生 と Arnie Gundersen 氏 の 事務 所 の 成立 、 た だ 2 ヶ月 の 間 が あり まし た 
これ は 偶然 だ と 私 が 思 ら ませ ん 。 も し 事務 所 の 協力 者 の 事 を 追究 すれ ば 、 協 力 者 を ど 存 在 し て いらない こと が す 
ぐ 分 り ま す 。 


Arnie Gundersen 氏 の 在学 を 証明 し て くれ る クラ ス メ ー ト は 一 人 も いな いら し 、 燃 料 プ ー ル の 中 の 「 即 発 臨界 」 
よう な 愚か な 説 も で きた 程 の 人 物 を ら 、 私 は 彼 の 学歴 を 疑っ て いま す 。 


KE, DAIWA BREE IE L OR 


BURA > > 、 福 島 の 災難 を 説明 し ます 


発表 日 付 :2011 年 4 月 29 日 









































福島 は 不可 能 で す 。 水 が 発電 機 に 侵入 し た 、 福 島 の 災難 に 無関係 で す 。 各 用 の エネ ルギー は 蒸気 で 発動 し 
て 、 電 力 が 必要 は な い の で すか ら 。 RS た ら 、 三 っ の 独立 の 各 用 シス テム が あぁ あり 、 毎 シス テム は 電 
力 が いら な いで 、 た だ 一 つが 運転 し た ら 、 人 原子 炉 の 安全 を 保証 し ます 。 福島 の 時 、 三 っ の 正常 運転 し た 原子 炒 
は 、 九 つの 各 用 シス テム が 全部 故障 で 、 運 転 不可 能 に な り ま し た 。 そ れ は 実に 妙 を な 事 で す 。Stuxnet ヴィ ルス み 
た いな 外 か ら の 攻撃 以外 、 想 像 で きま せん 。 
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蒸気 が 記録 きれ て いな い 弁 で 転移 きせ て いま す 。 
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TIPO Wa RO tE, HPCI ター 


ビン が 水 と 冷却 を 提供 し ます . 


| BEAT IK ~ 7 


主 タ ー ビ ン へ 


主 水 供給 線 


HIRO 
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HPCI ター 
ポン プ 
再 備 環 の ボン プ IM ピン シン 
\ 比 は 、 毎 原子 炉 づ つの 二 つ の ポン プ で す 。 | 









此 の ボン プ ほ 、 発 電機 か 停止 し た 場合 に は 、 自 働 


illy activate 
e diesel 
ore than 
adegate for perfect safety. 









封じ 込め 抑制 室 的 に 発動 し ます 。 


LAWS OF PHYSICS WILL BE OBEYED. Folks, In perfect form, the scamming media hunted 
out a fraud and rammed him down your throats. I firmly believe Arnie Gundersen has a phony 
company and was inspired in his fraud by a Spider Man comic. The date of the creation and 
publishing of the villian “Critical Mass” precedes the creation of Arnie's company, Farewinds 
and associates by only two months. I don't believe it is coincidence, and when it comes down to 
the “‘associates” part of his company name, THEY DO NOT EXIST. 

No where has a classmate come forward claiming to have known him in college, and with his 
stupidity regarding “prompt criticality” in a fuel pool, I doubt he has a degree at all. 


The article about the virus attack on Fukushima follows. 


The following section covers the Fukushima 


disaster from a technical perspective 
Published April 29,2011 


Fukushima was impossible. The swamping of the generators by the tsunami was irrelevant, because the 
real emergency backup systems are driven by steam from the reactors themselves and require no 
electricity at all to function. No electricity is needed to operate three separate emergency systems at 
each reactor, each of which will keep a reactor safe even if only one works. Interesting it is then that all 
9 non electrical backup systems across the three fueled reactors failed. This is technically impossible 
outside of willful intent, and was likely the result of a Stuxnet virus attack. 






Steam is diverted by an Unlisted valve here 


Safety Relief Valve The HPCI turbine 


provides water and 
cooling when power 
Ta Mam Tats js lost to the reactor 









Maio Feedwater Lime 







Recucalstos Loop 


(Typecal of 2) 











There are two HPCI 
pumps on each reactor, | 








These pumps automatically activate 
(absent sabotage) when the diesel 
generators fail, and are more than 
adeqate for perfect Safety. 





Coutuzmemst Sappueccee Chamber 






ology/news/8326274/Israeli-secunty-chiei-celebrates-Stuxnet-cyDer-attack.htm 


WW www-telegraph.co.uk/techn 


も 


st Visitedy Linux Mint © Community Forums Blog [AjNews¥ { }Mintemail.com [file://hon 


The Telegraph 






Home News World Sport Finance Comment Blogs Culture Travel Life Women Fashion Tech 


eo( olog 


ィ ス ラ エ ル の 国家 安全 の チー フ が Stuxnet の サイ バー 攻撃 成功 を 祝 
う 

国家 安全 の チー フ が 、 隠 退 
Stuxnet で イラ ン の 核 施設 の 
だ 。 











の 宴会 で 、 イ スラ エル の 安全 部 隊 が 、 
サイ パー 攻撃 が 成功 し た と 、 宣 育 し まし 
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此 の ビデ オォ は 、Gabi Ashkenazi 中 疾 の 行動 が 成功 し た と 記 Technology» 





録 き れ ま し た 。 HE, PEE, Stuxnet と いう ヴィ ルス が 








ィ ラ ン の Natanz 核 濃縮 施設 の 攻撃 が 成功 し た と 、 記 録 さ 
れ ま し た 。 
ィ イス ラ エ ル は 、 正 式 に 、Stuxnet ヴィ ルス の 攻撃 を 承認 し 


















































































































て いま せん が 、 昨 年 の 七 月 以来 、 事 情 が 明らか に な っ て Galaxy S4 in pictures Sepen 
きま し た 。 そ の ヴィ ルス は 、 先 進 的 、Natanz 核 濃縮 施設 ーー Compar 
の ュ ユン トロ ー ル シス テム を 攻撃 する た め に 、 誕 生 し た 物 a sa 
et, Hn, HE, Iwe T. @ $( 

サイ バー の 攻撃 は 究め て 困難 だ と 思わ れ ま す 。 だ が 、 精 wee 

蜜 の 計画 と イラ ン の 核 施設 の 内 部 に 内 応 が は る か ぎり 、 © 

不可 能 と は 音 え を い 物 だ と 、 イ スラ エル の 安全 分 析 者 が ER 

指摘 し まし た 。 ニ ュー ョ ヨーク テム ズ 新 聞 に よっ て 、 い ま 、 iPhone 5S and 5C 

ィ メ ラ ェ エル の 安全 部 隊 は 、 一 米 軍 と 連携 し て 、 武 器 を 沙 Sey Fecha) 
漠 に テス ト し て いま す 。 

o 3 TOD, 
その ビデ オォ は 、Stuxnet の 部 分 の 後 、Meir Dagan 氏 が Gabi teh 
Ashkenazi PHIL TOR? ty hY AR. Meir gli 
Dagan 氏 は 、Gabi Ashkenazi 中 閣 が 統制 し た 時 の イス ラ エ 2. Aj 
ル 秘 密 情 報 部門 モ サド (Mossad) の チー フ で し た 。 Met's tweets over an 

London 3. ipl 
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が あぁ ある と 、 記 録 き れ ま す 。 an 
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Stuxnet 71) A t, Siemens 
SCADA 制御 シス テム に 目標 と 
し て 攻撃 する た め に 、 産 まれ 
て ヴイ ルス で す 。Stuxnet は 、 
液体 を メン トロ ー ル する シ 
ステ ム へ の 攻撃 は 得意 で す 。 
福島 原子 力 発電 所 は 、 液 体 を 
ュ ン トロ ー ル する シス テム 
を 、 安 全 保 証 シ ステ ム と し て 
使用 し て いま す 。Stuxnet に 
と っ て 、 イ ラン の 核燃料 の 遠 
心 分 離 機 は 絶好 の 目標 で 
す 、 然 も 、 石 油 の 精製 所 みた 
い 外 の 場合 に は 、 同 じ 効 果 が 
あり ます 。Stuxnet ヴイ ルス 
は 、 液 体 が 高圧 、 冷 却 、 化 学 
原料 混合 し た 場合 に スン ト 
ロー ル の 物質 と し て 、 運 用 き 
れ た 場合 に は 、 攻撃 の 効果 が 
一 番 強 じい の で す 。 Stuxnet 
は 、 イ スラ エル 国防 軍 (IDF) 
に 、 シ ステ ム の 中 の 液体 を 錯 
乱 し て 、 そ の シス テム を 壊す 
た め に 、 発明 きれ た と 、 記 録 
され た の で す 。 此 の スク リー 
ン シ ョ ッ ト の 中 に あぁ る URL を 
輸入 し て 、Stuxnet ヴィ ルス 
が 発明 きれ た 過程 を 記録 し 
た 文献 を ダウ ン ロ ー ド 出 切 
ます 。 
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By Christopher Wiliens, Technology Correspondent 
FOAM GMT 16 Feb 2011 
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g 4 Commens 
The video of Lieutenant General Gabi Ashkenazi's operational cigs a i と document the creation of 
Successes included references to eee a computer virus that mrecmnologyNews mmStuxnet can be 
disrupted the Natanz nuclear enrichment site last year, Ha'aretz R 
SR F る a downloaded in full by 
- 4 typing the URL's 
Although israel has not officially accepted responsibility for the Stumet - te 3 。 
attack, evidence of its role has been mounting since it was first ji È embedded in the screen 
discovered last July. The virus, unprecedented in its sophisticaton, was ii - captures. 
designed to infiltrate the control systems at Natanz and make hidden, iPhone 55 and 5C 
damaging adjustments to vital centrifuges. release - Apple event - 
= it happened Technol 

Atiributing the source of cyber attacks in notoriously difficult, but security 
researchers say factors including complexity of the operation, which On TOD 
would have required human sources inside the Iranian nuclear L iP 
programme, point strongly to the Israeli security forces. lt has also gl 

been reported by The New York Times that a special facility was set up LA 

with Amencan cooperation in the Israeli desert to test the weapon Met's tweets over w 

Immediately after the section on Stuxnet, the video Tribute to Lt Gen pase J. iP 
Ashkenazi included a message from Meir Dagan, who was head of “ 

Israel's secret intelligence service Mossad during virtually all of Lt Gen 4 iP 

Ashkenazi’s time in charge of the IDF zi 

The video otherwise reportedly included nnly publicly acknowledged 4 い 

operations, apart from references to a bombing raid on a Syrian nuclear (eck me mi 4 

site in 2007. it has since been established that too was a clandestine 

israel - 

sraEl attack TECHN 
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イスラエル の 特 軍 が ヴィ ルス 開発 許可 を 支持 し ます 


英国 の 電信 新聞 と 仏 蘭 西 の Le Monde 新聞 は 、 イ スラ エル の Haarets 新聞 の 一 記事 を 転載 し まし た 。、Gabi 
Ashkenazi、 イ スラ エル の 軍 体 の 閣 軍 が 、Stuxnet と いう ヴィ ルス の 開発 の 評価 を 支持 し て いる と は 、 主 要 な 
話題 で す 。 


































































































Diario Ti: Haarets 新聞 の 此 の 記事 に よる と 、Gabi Ashkenazi は 隠 退 す る つも り が あっ て 、 一 つの ベ デ オ に は 、 
彼 は 自分 の 生涯 の マイ ル メ トー ン で ある 物 を 撮影 し まし た 。 此 の ベ デ オォ は 、 閣 軍 の 隠 退 宴会 に 放送 き れ ま 
Lks KONFE, Wi Stuxnet の 開発 を 舟 督 し た と 、 誇 り を 持っ て 、 承 認 し まし た 。 























Stuxnet ヴィ ルス が イラ ン の 核 施設 を 攻撃 し た と いう 新聞 は 、 イ ラン 国内 に 彼方 此 方 で 放送 きれ て いま す 。 
Haarets 新聞 に よる と 、 此 の ビデ オォ に は 、 導 軍 は 、2007 年 、4 ス ラ エ ル が シリ アテ ア の 核 施設 を 攻撃 し た と 、 承 
認 し まし た 。 彼 は 、 事 実 を 承認 し た 、 第 一 の イス ラ エ ル 軍 の 高級 官僚 。 
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Stuxnet が 、 イ ラン の Natanze 核 施 設 の ゥ ウラン 濃縮 用 の 遠心 分 離 機 に 壊滅 きせ た の ヴイ ルス で す 。 





Stuxnet は 、 二 っ の 機能 が あり ます 。 一 っ の 機能 は 、 シ ステ ム の 運転 を 錯乱 し て 、 コ ユン トロ ー ル を 春 う 、 も 
う 一 つ は 、 シ ステ ム の 正常 の 運転 の デー タ を 記録 し て 、 ヴ ィ イル ス 発 動 し て 、 シ ステ ム 壊 滅 し て いる 時 、 そ 


ろ 記 録 し た 正常 の デー タ を 展示 し て 、 操 作 員 に 正常 だ と 思わ せる の で す 。 1 
m News fro 


水曜 日 、 二 月 十 六 日 、 科 学 と 国際 安全 理事 会 SIS) が 、 更 新 し た 、 昨 年 12 月 22 日 に 発表 し た Stuxnet 関す 
る の 報告 を 発表 し まし た 。 報 告 書 は 、Symantec 会 社 と の 連携 の よる も の で す 。Symantec 会 社 は 、Stuxnet 
が イラ ン に 広げ て いる と 報告 し た 第 一 目 の 安 全会 社 。 












































































































































ISIS の その 報告 に は 、 イ ラン 側 は 、 国 際 の 制裁 を 無視 し て 、Stuxnet が 起こ し た 茂 重 を 損害 を 胡 ぐ に 処理 し 
て 、 遠 心 分 離 機 の 更 換 は 既に 進ん を で いる と いう 内 容 が あり ます 。 






































報告 は 、Stuxnet が イラ ン の 核 施設 を 感染 し た 道 は 、USB で 植え 付け る の で ぁ る 、 感 染 し た 四 っ の 莉 設 が 、 
Symantec 会 社 は 指 明 し て いな か っ た と 、 報 道 し ま し た 。 
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Israeli general boasts authoring Stuxnet virus 
22.02.2011 


The British newspaper Telegraph, and Le Monde, France, refer to an article published in the Israeli 
daily Haare, according to which a general in the army of thai county, Gabi Ashkenazi, has 
confirmed the authorship Cf the Stuxnet worm. 


Diario Ti: According 10 the Haaretz anide, General Ashkenazi had prepared his vansition to his 
new life as a retiree Creating a video where he refers to the milestones of his career. The video, 
which was presented at a tribute party for the general, includes a sequence in which Ashkenazi 
says he was responsible for overseeing the development of Stuxnet. 


The Stuxnet worm attack has received wide media coverage in Iran. According to Haaretz. the 
video also includes a sequence in which Ashkenazi admits that Israel bombed nuclear facilities in 
Syria in 2007. This was the first time an ISfaBll military Commande: admits the facts. 


Sluxnet pul oul of service a large number of centrifuges used for the enrichment of uranium in the 
Naianz Installations. 


The worm appears to have included two major components, One was designed to send lran's 
nuclear centrifuges spinning wildly out of control. The other: The computer program secretly 
recorded what normal operations at the nuclear plant looked like, then played those readings back 5 

to plant operators, like a pre-recorded security tape in a bank heist, so that it would appear that 
everyihing was operating normally while the cenirifuges were actually tearing themselves apart 


On Wednesday, February16th, the Insttute for Science and International Secunty (ISIS), presented 
an update of its first report on Stuxnet published on the 22nd of December The report was 
prepared in partnership with Symantec, which was the first computer security company to reveal 
how widespread the worm was in Iran. 


The updated ISIS report noted that those in charge of mg Natanz facility managed to dispose of 
Stuxnet relatively quickly, neutralizing the malware and changing the cantnfuges damaged by 
other new ones, despite intemationa! sanctions affecting Iran's nuclear program. 


The report also notes that the spread of Stuxnet was produced by planting USS drives in four 
iranian organizations that Symantec would prefer nol to identity 


Since October ithas been suspected Stuxnet had been writen and onginaiec in israeli. 


Translated from the Spanish version and appended by: 
Lisa Karpova 


Pravda.Ru 











Magna BSP, 71 モー ナ 出 身 の 会 社 は 、 福 島 の 前 に 、 イ スレ エル 国防 軍 以 外 の 契約 者 は いま せん 。 し か も 、 此 





の 会 社 は , 10 年 の 歴史 が あり ます の に 、 イ ンタ ーネット ドメイン を 持た の は 、 た だ 壮 し の 時 間 で す 。 そ の 点 は 、 


ayy 


可笑し い の で す 。Magna BSP 会 社 が 、 福 島 の 災難 全部 の 過程 で 、 イ ンタ ーネット と 原子 炉 内 部 に 関 隊 する の 











ッ ト 接 続 を 持っ て いる と 、 東 京 電力 会 社 に 通告 し まし た 。 た だ 、 通 告 の 日 付 は SA 15 日 、 対 面 で は を < 
ル サ レ ム ポ スト と いう 新聞 に 、 一 っ の 記事 を 発表 し た と いう 形 で す 。 
www.jpost.com/Defense/Israeli-firms-cameras-recording-japanese-nuclear-core vO! le 





Visittedv Linux Mint © Community “Forums Blog JNewsyv { }Mintemail.com 7 file:///home/phoenix... 
































た x = 
JPost Sates MDA] イィ スラ エル の 会 社 の カノ メラ が 福島 原 = A A S 
O 子 力 発 電 所 の 如 心 の 影像 を と っ た 。 
JPost Auto Rental - World's lowest 
HEMRESA, 127232 OARHO BM A : PE PE. 
Jost Protea Hills § ラ が か 、 放 射線 物質 の 雲 を と っ た | Period! 


f Join Jerusalem Post 


FA ュー ュー f travel club for free 


JPost Israel 
Hotel Deais 


JPost Twitter 


JPost Facebook 


Use Promo Code 


JPOSTCLUB1 - 
Free Membership ($50 v 


HEEJERUSALEM POST 











This article is by : 


Edition francaise YAAKOV LAPPIN 


JPost Edition 
frangaise 


Recent stories: 


JPost Classifieds 福島 第 一 原子 力 発電 所 の 爆発 の 雲 > Ya'aion: Ultimately, we must rely on ou 
> ‘Digital Ground Army’ will help IDF bat 
> Binyamin Brigade commander cites in: 


Premium 世界 が 福島 原子 力 発電 所 の 災難 を 注目 し て いる 時 に 、 イ スラ エル > Russia reportedly reprimands Israel fo 
JPost Premium _ 
の 先進 的 の マメ ラ が 、 原 子 炉 内 部 の 影像 を と り ま し た 。 


Y Follow @YaakovLappin < 4,561 follow 


























Most Viewed in Defense 


























Arava 出身 の Magna BSP 会 社 は 、 立 体 的 の 感知 元 件 と 熱量 を 探知 em 
し た カメ ラ の 開発 の 専門 家 で 。 此 の 会 社 は 、 自 分 の 会 社 の マメ ラ 
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p i x n ae 上 Amos Gilad: Strong Arab Sun 
Siboni 氏 は 、 我 々 の 先進 的 を カメ ラ が 特殊 だ 、 空 気 の 中 に 放射 線 物 doesn't see Israel as enemy 


質 の 雲 を 探知 で きる の だ と 声明 し まし と た 。 
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Magna BSP, a Dimona based company with no history outside of IDF contracts prior to Fukushima has 
a suspiciously short domain history despite a 10 year claimed history. Magna BSP had a full time 
internet linked two way connection to the Fukushima reactor room(s) all the way through the disaster. 
They told TEPCO about that connection on March 15 (after everything blew sky high) via an article 
printed in the Jerusalem Post. 
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Israeli firm’s cameras recording 


Japanese nuclear core 
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Pike <12| [37 Tweet (8| Qt 14) Select Language | ¥ 
Security cameras installed by Israeli defense company at 
Fukushima plant have ability to detect presence of 
radioactive clouds in air. 





Smoke mses from Fukushima Datichi 1 nuke reactor Photo: 
REUTERSINTY vis Reuters TV 


As the world continues to gaze with concern at Japan's 
Fukushima nuclear power plant, hi-tech security cameras 
installed by an Israeli defense firm are recording events at 
the troubled core from an insider's vantage point. 


The Arava-based Magna BSP company, which specializes in 
producing and installing stereoscopic sensory and thermal 
imaging cameras, had been contracted to place cameras 
around one of the plants six cores — the core that has been 
experiencing explosions and overheating- 


Speaking to The Jerusalem Post on Monday, Magna's head, 
Haim Siboni, said the thermal cameras also had the ability to 
detect the presence of radioactive clouds in the air, but added 
that Magna had not been able to gain access to the images 
recorded by the cameras at this time. 


“Because we are using 
these special cameras, we 
can also identify 
radioactive clouds, due to 
the spectrum that our 
cameras can sense,” 
Siboni said. 


Although Magna ts able to 

gain remote access to its 

computer system, which 

receives the cameras’ 

images, Siboni said his company had not yet been authorized 
to do so. 


“We have not been allowed to take contro! remotely yet,” 
Siboni said. 


Magna has been asked to secure a second core at the 
Fukushima plant in the near future. 
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を ぜ 、Magna BSP は 、 福 島 の 全部 が 壊滅 し た 後 で 、 対 面 で は を く 、 新 聞 の 記事 で 東京 電力 会 社 に 、 イ ンタ ー ネ 
ッ ト と 原子 炉 内 部 に 関 隊 する の ネッ ト 接 続 が ある と 、 通 告 し た の か ? その 情報 は 、 全 部 が 壊滅 し た 前 に 、 東 京 
電力 会 社 に と っ て 、 貴 重 を 情報 で すか ら 。 東 京 電力 会 社 は 、 ネ ッ ト 接 続 が ある と 真実 を 知 て いな い の 結 え 、 原 
子 炉 内 部 の 状態 を 腹 っ て いな っ か た 、 接 続 関す る 事 衣 か を か っ た と いう 事 が あり まし た 。 世界 の 原子 力 発 電 業 
界 に と っ て 、 ネ ッ ト 接 続 が 原子 炉 内 部 に 存在 する の は 、 上 厳格 に 禁止 きれ た 事 で す 。 福 島 全 体 が 壊滅 し た 後 、 そ 
の 記事 が エル サレ ム ポ メト と いう 新聞 に 現れ まし た 。 側 面 に 見 れ ば 、 正 式 の 報道 に よる と 、 電 力 な を どの エン ネ 
ルキ ギー が 、 全 部 を く な つた と いう の は 真実 を ら 、 何 故 、 正 式 の 報道 に よる と 、Magna BSP 製造 し た カメ ラ と カ 
電子 部 分 が 甘く 運転 し て いた と は 、 PEROLI の か ? 


















































此 の 文章 は 、 福 島 に Stuxnet の 存在 が あっ た と 疑っ て いる の は 、 俺 以外 
の 人 が いる と 証明 し まし た 。 





f | 和夫 www.infosecisland.com/blogview/12628-Japans-Nuclear-Crisis-Stuknet-and-SCADA-Defenses 
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日 本 の 原子 危機 、Stuxnet と SCADA 











2011,3.20 日 曜 






































ee p 本 の 地震 と 海路 の 災難 は 悲劇 で す 。 百 方 人 を 生活 が 影響 され る と 考え る と 、 痛 心 し ま す 


Anthony M. Freed 
此 の 記事 は 、 苦 難 に いる 日 本 の 人 々 の 関心 と 注目 に 福島 
ど あ り ま せん 。 彼ら を 助け る の は 、 我 々 の 第 一 の で 



































災難 か ら 別 の 場所 へ の 移ら せる つも り は 殆 
すか ら 。 
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以後 の 世界 の 安全 を 負 面 に 影響 する 、 こ の 災難 に 現れ た Stuxnet グ ヴイ る す に つい て 、 話 きせ て いた だ 
きま す 。 な ぜ な ら 、Stuxnet が Siemons SCADA シス テム を 使用 し て いる 核 施設 を 攻撃 で きる の で す 。 




















Stuxnet は 、 ネ ッ ト で 、 コ ンピュータ ー シ ス テム だ け で は な く 、 シ ステ ム が コン トロ ー ル し と た 実在 の 施設 を 攻撃 で きる 特殊 


な 危険 物 で す 。 

















報道 に よる と 、 数 年 の 前 に 、Stuxnet が イラ ン の Natanz 校 施設 を 攻撃 し て 、 彼 の 国 の 核 発 展 を 雲 に し まし と た 。 

















本 福島 の 場合 に は 、 地 震 の 破壊 で 、 原 子 炉 に 損害 出 た 、 機 能 の 運転 不能 だ と 、 報 道 き れ ま し た が 。 





























原子 炉 に エン ネル ギー を 提供 し て いな か っ た の は 、Stuxnet と いう ヴィ イル ス の 仕業 で は を いと 、 私 は そう 疑っ て いま す 。 原 
子 炉 の 中 に 問題 が か あっ た 時 、 水 等 の 手段 で 、 原 子 炉 を 冷却 し た は ず だ が 、 海 幅 が きた 時 に は 、 前 部 の 備 用 シス テム と 弁 な 
ど 、 機 能 不能 と は 、 偶 然 で し ょ うか ? 





























営 て 、 こ の 福島 の 施設 シス テム は 、 人 工 と 半自動 で メン トロ ー ル され て いる の で す が 、 今 、 情 衣 が 替り まし た 。 











Why did Manga BSP wait until everything was blown sky high to tell Tepco the data link existed, and 
then did not tell them face to face? I find it hard to believe that TEPCO would not have been interested 

in viewing a reactor that was about to explode. It seems impossible that Tepco would not have wanted 

to view the reactor, and probably did not ask because the link was kept a secret. It is a simple fact that 
internet connections are never allowed inside a reactor's containment. The connection was mentioned in 

the Jerusalem Post AFTER the destruction was finalized. And as another side note, if Fukushima 
really was without power as stated in the MSM, HOW did Magna BSP's cameras and associated 
computer hardware keep running ALL THE WAY THROUGH THE DISASTER as this article states? 


The following article clearly shows I am not the only one 
suspecting Stuxnet at Fuku 
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Sunday, March 20, 2011 


Contributed By The devastation in Japan caused by the recent earthquake and tsunami is truly heart wrenching, 
Anthony M. Freed especially when one considers how millions of lives can be tumed upside down in the matter of a 
few minutes 


In no way is this article intended to draw any attenton away from the plight of the people now 
suffering in the earthauake's aftermath, as our concerns should be for thern first and foremost. 


With that caveat aside, | beheve we can use the events that are unfolding in Japan asa learning 
Opportunity regarding the possible consequences of a sophisticated Stuxnet-type attack against 
SCADA networks at a nuclear facility. 


Stuxnet is a highly sophisticated designer-virus that wreaks havoc with SCADA systems which provide operational 
control for critical infrastructure and production networks, such as those used to operate a nuclear power plarit 


Stuxnet-type viruses are uniquely dangerous because they are capable not only of affecting network computer 
systems, they can also cause actual physical damage to the equipment the networks control. 


Specifically, Stuxnet damaged equipment at Iran's Natanz uranium enrichment facility, which reportedly set back the 
nation's nuclear program several years. 


From what | understand of the current ensis in Japan, the problems at the nuclear facilities did not stem from the 
reactors themselves sustaining significant damaged in the earthquake. 


Instead, the problem with the reactor cores over-heating was caused by a disruption to the power and water 
supplies that are needed for the cooling systems. The problem was compounded by the destruction of the backup 
generators for the cooling system pumps in the subsequent tsunami. 


In the past, the majority of these systems are operated manually or by analog control systems like electro- 
mechanical relays, but that is changing. 
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最低 で も 、- 


つの 原子 力 発電 所 が 、 


> 原子 炉 の 冷却 系 統 は 、 




















、 数 の 多い の 米国 の 原子 力 発電 所 は 、 


Natanz が 使 


Stuxnet に 
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攻撃 きれ れ ば 、 物 理 





























シス テム を 更新 し た 
チー プ ブ を 更新 し まし た 。 


た Siemons SCADA シス テム を 使 


と 、 声 明 し まし 
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的 を 実在 の 損害 が 出る の は 、 





可能 で す 。 我々 は 、 日 本 に 発生 し た 災難 を 、 AI 性 が あり ます 。 

Stuxnet は 、 道 路 を どの 基層 施設 と 緊急 救援 を ど に 攻撃 し ませ ん が 、 原 子 炉 の 冷却 シス テム の 攻撃 は 、 其 大 の 損害 が で 
る だ け の は 、 巨 大 な 災難 で す 。 

Richard Stiennon 氏 、 AA IT-Havest の 創立 者 と チー フ 分 析 家 、 彼 は サイ バー 戦争 に 生き 残る と いう 


本 の 作者 で す 。 
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ISA は Stuxnet 攻撃 の 対応 を 
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tuxnet が 原子 炉 の 冷却 シス テム を 錯乱 する 能 
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自動 か 業界 (ISA) は 、 
れ た 場合 に は 、 対応 の 





SCADA ンス テム の 安全 性 の 調査 を 行 
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どう な 効果 が あぁ る と 課題 


比 の 教訓 は 、 


世界 中 の 原子 力 業 界 の 管理 者 に 、 






























































的 に 発生 する も の で す が 、 
然 災難 に 伴っ た 人 工 の 災難 みた い ぁ 


b 設 を 機能 不能 
は 軍事 的 の SEI だ け で は な 


或いは 、 


メー ル で 、 彼 は こう 証 





、 原 子 炉 の 冷却 シス テム な ども 、Stuxnet の 
MRO BARC Bio CERC a 
が 効果 よく 似 て いる 物 で す 。 


群体 的 に 発生 し た 場合 は 、 


を 効果 に よく 似 た 物 で す 。 


放射 線 物 質 発散 と 怒 心 の 融解 等 厳重 な 
PE, 思わ れ ま す 。 


な っ て いま す 。 業界 に は 、 





- つ と 評価 きれ て いる 人 物 で す 。 


と 、 私 の 仮設 を 承認 レ し まし た 。 


転 する 運動 を し メ aa A 害 を 与え ます 。Natanze 核 施設 みた い の 物 は 、Stuxnet の 絶好 の 
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標 に な る 可能 性 
g 力 が ぁ り ます 。 福 島 に お 起き た 
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1SA99 の 標準 で 、 


発電 所 の 操作 に は 、 
Za 
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ん な 場合 に 


後 果 を 起こ す 


Stuxnet に 


F 段 つい て の 調査 と 研究 を a 
LTL FH. IOR, Stuxnet 攻撃 の 損害 状態 を 評価 レ し て いま す 。 
究 す る の は 、 国 際 社 会 に と っ て 、 巨 大 の 意味 が あり ます 。Stuxnet に 攻撃 きれ た ら 、 
、 浮 上 し て いま す 。 
最悪 の 効果 を 準備 し て お け ば いい と 通告 し まし た 。 






































記 差 が を か っ た 場合 に は (Califonia 州 の Diable Cannyn 発電 所 以外 ) 、 ネ ットワーク で 起き た 故障 等 の 犠牲 に を る か 

も し れ ま せん 。 安全 措 費 は 、 完 全 に 電力 、 計 算 機 、 ネ ツク ト ワー ク に 頼る に は 、 愚 か な 行為 で ある か も し れ ま せん 。 そ 

の 点 は 、 普 通 の 発電 、 デ ー タ 管理 等 の 領域 に 通用 し て いま す 。stiennon ASR e Le, 
Stuxnet は 自 働 的 と 制御 的 と 二 っ の 状態 が あり あす 。 人間 の ュ コン トロ ー ル で 、 感 染 し た シス テム の 損害 を 最大 
する 機能 が ぁ ちり 、 ま た 、 配 皿 と 運転 の 情報 含め 、 シ ステ ム の 全て の デー タ を 遠 距離 の ュ ン ピ ビ ピュー ター に 移す せ 
る 機能 が ぁ り ます 。 フ ラッ シュ ドラ イプ に 通じ て 、 シ ステ ム を 感染 し た ら 、 シ ステ ム に 自分 の 安全 設 皿 を 破 ら 


せ 、 自滅 きせ ます 。 
、 可 能 に な 
ye 


実に 発生 





Stuxnet が 日 本 に 登場 し 
トロ ー ル は 、 シ ステ 
ERRES, 
つて し まい まし た 。 


寺 に 


E >” 


私 
試験 を 行わ れ た 


は 、 最 初 の 報告 


品 





イィ インタ ーネット 接続 が あっ た 場合 に は 
り ま す 。 此 の ヴィ ルス の 損害 




















FS 


し て いる 損害 は 、 正 常 の 


た の 


テム の 特別 OF 
な ん の 前 触れ も な く 、 


この 点 に つい 
と 、 信 じ て い ます 。 


は 、2010 年 7 月 、 
表 況 に よっ て 、 威 力 を 発揮 する 特 点 が 




















突然 原子 炉 が 壊 


は 、 儀 表 が 表示 し た デー タ は 替り ませ ん 。 


て 、 決 定 的 を 証 
以下 の 文章 は 、 





、 外 部 か ら 、 其 の 壊滅 の : oe ie 
な ぜ な ら 、Stuxnet と い 


ee en 


Magna BSP » CELL RHEL BC+, TOV MAO PPR A v 








ぁ あり ます 。 長 れ を 福島 原子 力 発電 所 の 工 
PROX EF, MEO Hike A 














れる の 対し て 、 な ん の 方 法 が な 


、 此 の ヴィ ルス が 米国 で 初 の 
その Stuxnet の 存在 を 証明 し まし た 。 





拠 を 見 つけ ませ ん で し た か 
側面 で 、 


A senior member of the technical staff at one of our nabon's largest and most prestigious natonal research 
laboratories indicated that a significant number of the nuclear facilities in the U.S. have modemized the controis for 
those auxiliary systems, and are now employing Programmable Logic Controllers (PLCs) 


According to the source, at least one facility specifically uses Siemens PLCs, the same type attacked hy Stuxnet at 
Natanz in tran. 


l both the primary and redundant cooling components at that nuclear facility used PLCs and were hit with a 
Stuxnet-type attack that was able to cause physical damage to the equipment, we might witness events similar to 
those which are now playing out in Japan. 


Granted, a Stuxnet-type attack would not also destroy roads and other infrastructure, or divert emergency 
response resources to other concerns. But, as far as the problems with cooling the reactor core, the challenges 
would be inherently similar. 


iasked Richard Stennon if he could provide some insight on this hypothetical scenario. Richard is the Chief 
Research Analyst and founder of (T-Harvest, an independent analyst firm that focuses on IT and network security. 
Richard is also the author of the thought provoking book Surviving Cyber War, a holder of Gartner's Thought 
Leadership award, and was named ‘one of the 50 most powerful peopie in Networking” by NetworkWorld 
Magazine. 


Stiennon confirms that a Stuxnet-type attack could theoretically cause reactor core cooling systems to be disrupted: 


"Stuxnet targeted high speed rotating machinery controls, most probably the Uranium enrichment centrifuges in 
iran. Both eiectricity generators and water pumps are exampies of rotating machinery that are also controlled in 
industrial systems by PLCs (Programmable Logic Controllers). Communications with industrial control systems, 
offen via SCADA, can be a vector for attack, or as in the case of Stuxnet, malware can be introduced directly by a 
bad actor. It is not hard to extrapolate that designer-malware could target these systems with the intent to shut 
them down and cause at the very feast the emergency shut down of a nuclear power plant, at the worst, release of 
â radioactive plume and the permanent disabling of the reactor - as has happened in Japan,” Stiennon replied via 
email. 


Numerous experts have speculated that a major cyber attack on critical infrastructure would most likely not occur in 
isolation, but in conjunction vath a conventional kinetc attack, which would present a situation even more similar to 
what we are witnessing in the aftermath the natural disaster that occurred in Japan. 


If a Stuxnet-like attack could in effect produce serious kinetic damage on the magnitude of disabling of a nuclear 
facility, or worse, the discharge of radioactive material and the potential for a core meltdown, the notion that such 
an attack would only occur in conjunction with a tradijonal military offensive seems to be less likely. 


Recently, the International Society of Automation announced the formation of a task group to conduct a gap 
analysis on the ANSI standards governing SCADA security to evaluate how well organizations following the 15493 
Standard would have responded to a Stuxnet-type attack 


While the ISA study will focus on network responses, perhaps other regulatory entities should begin to study what a 
successiul post-Stuxnet attack environment could actually look like 


Evaluation al the challenges Japan es currently facing could provide valuable insight in the event there ts ever a 
successtul attack on SCADA systems controlling auxiliary systems at a nuclear facility. 


“The one lesson to draw from the unfolding crisis ts that risk planners have to expand worst case scenarios, While 
most nuciear power plants are not on fauits (with the notable exception of Diablo Canyon in California) they are all 
subject fo mechanical failures induced by maiware introduced to their networks. Redundancy and fail safe 
measures cannot rely on power, computers, or networks. This applies to nuciear power plants as well as data 
centers, electrical grids, and communication systems,” Stiennan concludes 


Stuxnet has two modes, random and administrative. It can be administered to optimize the damage and 

can also transmit setup information and industrial system information to a remote computer. Once 
installed on the host system via a flash drive it causes that system to violate it's normal security 
protocols and internet administration becomes possible if a connection exists. Tampering is not visible 
on the control room readouts, because Stuxnet learns what "normal" looks like and keeps the 
temperature, pressure, and other readouts within normal limits so that the operators are oblivious to the 
destruction happening in secret. 


Stuxnet appeared in Japan in June of 2010, shortly after Magna BSP arrived. Remote administration 


mode can be adjusted on demand to suit any need. No doubt the people at Fukushima sat there in idle 
mode thinking all was well until something screamed or went boom and at that point it would be too 
late to do anything other than cry. 





I did not catch this in the original report, but I now believe Stuxnet was first tested in America. The 
following article makes a compelling case for this possibility: 


TUESDAY, MAY 22, 2007 
2007.5.22 火曜 日 


SCADA: F— ¥ ZADIA, Browns Ferry 原子 力 発電 所 が 停止 


あぁ の 評論 が くる 時 は MIN ES 8 MSA 潜水 艦 の 乗組 員 は 、 危 険 の 所 へ 突っ 込む の で す 。 和 危険 の 
状態 に 逃げ る と し た 時 に 、 危 険 の うら 面 に は 、 重 要 な を 物 (任務 の 成功 、 船 体 の 向 損 、 人 員 の 安全 ) が 頼る と 、 乗 組員 は 
ee 





















































ハッ カー 或いは は テロ に 、 国 家 の 原 子 力 発電 所 の 弱点 が 発見 きれ た の 情況 は 、 あ り ま すか 9 此 の 事実 が 照明 きれ れ ば 、 
Browns Ferry 発電 所 は 、 我国 の 第 - の コン ト ロー ル さ れ た 重要 な 装 に な り ま す 。 ハ ツク カ ー と テロ が 、 此 の 原子 力 発電 所 
錯乱 し て 、 停 止 き せる の は 、SCADA と いう 2 物 通じ て 、 可 能 で す 。SCADA は 、 施 設 の 制御 の 最高 の メン トロ ー ル シス 
テム で す 。 






























































SCADA は 、 世 界 中 彼方 此 方 で 存在 レ し て いる シス テム で す 。 SCADA が イン ター ネッ ト と 繋が っ た 時 に は 、 安 全 
KIA RO EJULEFTF, 





























SCADA は 、 ハ ー ド ウゥ テア と し て 、 温 度 、 振 動 、 過 大 電流 に 抵抗 で きる . ハー ドゥ エア 昇格 と 通信 チャ ン ネ ル で 、 増 強 さ 
れ た の で す 。 た だ 、 安 全 と いう も の を 照明 する 時 間 は 数 年 で は なく 、 一 世紀 で す 。 物語 の リン ク が ここ 。 





























2006 年 8 月 、3 号機 に 発生 し た 事件 は 、 我 国 の 主流 メデ ィ ア は 無音 の 物 に し まし た 。 此 の 以下 は 、 我 々 の 隣国 英国 の 報 
ECs 

















KABA OBAKBPBARO, Sd, RTI RBBRAE CAR LELL, $8 Alabama ORF AEH OFM è RRA 
EHECBRLEL A, Bip, RY RI? 
HOSE é ThE OEE CAF SBC. 














国人 を ら 、Alabama 州 は わが 国 の 領土 で あり 、 英 国 は 隣国 で ある と 剃る ん で す 。 何 故 、 我 が 国 報道 きれ 
事件 を 隣国 が 報道 し た の で すか ? 今回 、 恨 まれ る の は 、 誰 で すか (共産 主義 者 が 埋 た 事 は 大 部 事実 で す )? 




































































少年 ベッ カー 
Al Oaeda 
RAJ AME A KE O Eh 


デザ イン に 担当 し た エン ジニ ア 


AE 






































TUESDAY, MAY 22, 2007 


` 7 ere ーーーーー EZ ーーー テ ーー mm ーーー 
(AL) Nuclear Plant 


As one commenter so aptly stated recently, (paraphrased) unlike the 
majority of humanity, submariners must run toward danger as quickly as 
possible. While it is in human nature to scatter in the face of danger, 
submariners understand better than most that everything (mission 
success, preservation of the platform and of Course, crew lives), depends 
upon quite the reverse. (see actual quote in note below) 


Have terrorists or hackers uncovered a major flaw in our nations nuclear 
power plants? If verifed publicly, Browns Ferry would become the first 
solid case of direct external manipulation of a critical infrastructure 
control system. In other word's, either hackers or terrorists caused a 
critical system to be overloaded, ‘shutting down the reactor. This 
soundalike, called SCADA. is in the realm of digital data supervision 
(computers and programmed logic controllers). 





The term refers to a large-scale, distributed instrument control system. 
One potential flaw is the mistaken belief that SCADA networks are 
disconnected from the Intemet and are therefore secure. 


Hardware for SCADA. systems is ruggedized to withstand temperature, 
vibration, and voltage excursions, and reliability is further enhanced by 
redundant hardware and communications channels. The calculated 
mean time before system failure of such high reliability systems is 
commonly measured in centuries, not years. story linked here. 


The incident happened in August of 2006 at Unit 3. Has our mainstream, 
U.S. press been AWOL? Here is more (Published Monday 21st May 
2007 09:15 GMT) from our neighbors in the U.K. 


ft seems that The US House of Representative's Committee on 
Homeland Security called this week for the Nuclear Regulatory 
Commission (NRC) to further investigate the cause of excessive 
network traffic that shut down an Alabama nuclear pfant. link 


If you are like me, you probably believe Alabama is part of the U.S.. mot 
the U.K. Someone is in deep dodo. Who do you think the event will be 
blamed upon (hint: Charlie is usually correct) with the proviso that the 
public blame may not reflect the true cause? 


1. A teenage hacker 

2. Al Qaeda cell 

3. A contractor <<<<< correct (most likely default of Homeland Security 
bureaucrats) 

4. Design Engineers 

5. Mechanical fluke 





福島 と TVA の Browns Ferry 原子 力 発電 所 は 、 
いて 、 多 い の 研 究 を し て きま し た 。 二 っ の 原子 力 発電 所 の シス テ 


同じ の 設計 で すか ら 。 私 は 、 


ム は 、 


此 の 


Siemens の スー パ 制 御 デ ー タ 


合流 シス 


テム (SCADA ¥ AF A) 
は 、Stuxnet の 絶好 の 目標 で す 。 


ます が 。 私 は 、 人 々 に は 、 シ ステ ム の 知識 が を な し 、 或 いじ は 業界 の 知識 が な い 
真実 を 掌握 し まし た 
今 、 爆 発し た 前 の は 故障 で は を な く 、 悪 意 的 を 攻撃 だ と 、 此 処 で 、 


ディ ー 
ン 室 の 
転 し ま 
まし た 
いま し 
> 設計 





に 昇格 し まし た 。 シ ステ ム の 昇格 は 、 


ブロ グ で 、 人 々 は 、 古 い の シ ステ 





せ ル の 発電 機 は 外 に 放 斬 きれ ん な か つた と 、 人 々 に 思わ せま し た 。 
下 の 地 下 室 に 放 費 きれ まし た 。 其 所 は 、 3 

し た が 、 た だ 、 発 電機 に つら た スイ ツチ は 
。 福島 の 発電 機 よ 、 ま いづ つっ 、 
た 。 福島 は 、13 の 発電 機 は 、 た だ 一 つが 運転 し た 場合 に は 、 
に 、 建 造 き まれ ま し た 。 残念 で す が 、 あ の 日 、 そ の 一 つま で 、 





















































世界 原子 力 協 会 の 報告 は 、 現 在 の バー ジョ ン は 、 信 実は 一 っ で も な い 、 全 
日 で o 


へ World 
Nuclear 
> Association 


Representing the people and organisations of the global nuclear profession 








Nuclear Basics Information Library 





Home > Information Library > Safety and Security + Safety of Plants 

































































































































































福島 の 事件 2011 1Cr 
巨大 の 地震 の あと 、15 3? PONE Oe LA, HEN. ATAR 
WH EWE Y AF ALLOR, SEO 付 は 2011. 3.11, 全部 の 三 
っ の 炉心 の 大 部 は で 融解 し まし た 。 
上 の 事故 は 、INES の 標準 に よっ て 、7 と 認定 され まし た 。 第 4 か ら 第 6 日 の 
放射 線 物質 の 事 考 える と 、 総 合 的 の 940PBq (1-131BQ) . 
二 週 間 の 間 に は 、 三 っ の 炒 心 の 状態 が 安定 し まし た が 、 熱 量 の 発散 が 不順 詩 
で 、 次 の 仕事 を 開 屋 で きま せん で し た 。7 月 に 、 炉 内 が 冷却 きれ まし た 
冷却 水 の 循環 は 成功 で し た 。 10 月 末 、 炉 内 の 温度 が 80 以下 に な り ま し た 
12 月 中 名 、 BUR AH て 、 安 全 に を る 原子 炉 を 停止 きせ まし た 。 
冷却 以外 に 、 現 在 の 主要 を 任 務 は 放射 線 を 阻止 する 事 で す 。 特に 、 容 器 中 の 
水 が 外 に 出る の は 阻止 する 事 で す 。 此 の 点 は 、 8 月 に 、 wile 2 WEES 1 
Trz WA 
271177. 、 = site OR 
TT WET RU NERC BURL EAA EHO EAA, LHL, 10 HAEA RRA 
退 し な く で は な ら な い 事 に を な り ま し た 。 BUM, REO HR CIS Ok ce 
る 時 間 を 後に 延び る 可能 性 が ある と 、 心 配 し て いま す 。 = 
MOP, Hote, REAR OHEA CLE ORE, PARLE LA 
world nuclear news 





Regulation & Safety 


地震 て 破壊 きれ た 原子 炉 に 安定 きせ た 戦い 


ラッ プ し て 、 今 、 死 ん で し まっ た 
ae 運ば ぽ れ て い ます 。 








一 人 の 重傷 し た 操作 員 は 、 第 一 原子 炉 に ト 
は 、 確 認 S れ まし た 。 外 の 負傷 し た 操作 員 は 、 








それ は 、 報 告 の 一 部 で す 。 世 界 原子 力 協 会 の 報告 は 、 現 在 の バー ジョ ン は 忠 
だ と 証明 する た め に 、 示 し て いま す 。 世 界 原 子 力 協会 の 此 の 偽 の 報告 は 、 死 
ん だ 人 は な いと 宣 埋 し まし た が 、 実 に は 、 三 っ の 操作 員 が 亡 く を り ま し た 。 


to 


普通 と 思わ れ ま す 。 人 然し 、 
ム 対 し て 、Stuxnet は 3 
と 思い ます 。 私 は 、 


実に は 、 
進 水 の 程度 は 厳重 と は いえ ませ ん 。 
、 不明 の 原因 で 、 切 断 さ れ た の 改 、 此 の 発電 機 は 
14000 家庭 の 電力 を 提供 する 能力 が あっ て 、 最 低 10 メ ガワ ッ ト を 持っ て 
原子 炉 の 備 用 シス テム の 維持 は で きる と い 
運転 し て いま せん で し た 。 


Siemens SCADA ンス テ 
無効 だ と 思っ て い 


努力 で 、 終 に 、 








説明 いた し ます 。 


ディ ー モ セル の 発電 機 は ター ビ 
ー っ の 発電 機 は 、 ず っ と 運 
無用 に を り 


私 は 、 一 つの 仮設 が あり ます 。 あ 
の 日 、 運転 し て いた あぁ あの 一 つの 発 
電機 は 、Siemens SCADA シス テム 
CRE nA > > BG 代用 の 発 
電 き と し て 、 緊 急 に 運転 し て いた 
な ぜ 、 運 転 し て いる 発電 
機 が 停止 し まし た ? その 点 に つ 
いて 、Stuxnet DHEA HO OnE 
し た 。 あ の 日 、 外 か ら 運 ん で きた 
緊急 発電 機 到 着 し た 迄 、9 時 間 が 
あり まし た 。 そ の 間 に は 、 
外 の 異常 も を く 、 た だ 供 電 不 能 

し た 。 そ れ は 、 発 電機 の 問題 で は 
な く 、 ス イッ チ の 間 題 で し た 。 











OT 





な ん の 





世界 原子 力 協会 (World Nuclear 
は 、 一 っ の 詳細 な 
報告 書 が あり まし た 。 た だ 、 月 ぐ 、 
MOL SMA Heme ne L 
he, 私 が 、 そ の 世界 原子 力 協会 の 
最初 の 報告 書 を 持っ て いま す 。 世 
界 原子 力 協会 念 は 、 人事 が 更 途 し 
Co 最初 の 報告 書 が 撤回 きれ ま し 
た 。 


Association) 








uty 











Iam a lifer in the types of control systems Fukushima and it's clone, TVA owned Browns Ferry have. 
BOTH have been upgraded to modern Siemens controllers running the Supervisory Control And Data 
Acquisition (SCADA) system Stuxnet was designed to attack; upgrades are the norm in any major 
facility. On many blogs people say the controls were old and therefore Stuxnet immune; they are out of 
touch or have no knowledge of industrial control systems. I actually ferreted it out. 


And now I will explain in detail why the problems before the explosions had to be sabotage 


The diesel generators were not out in the open as we were led to believe, they were in fact located in 
the basements of the turbine buildings which were sealed off and never significantly flooded. One of 
them stayed running the entire time, but the electrical switch gear attached to it disconnected it for an 
unexplained reason which made it useless. Each of the backup generators at Fukushima were capable 
of running 14,000 households each, which means they had to be over ten megawatts each. It is obvious 
then that Fukushima was set up to survive on only ONE of 13 backup generators, and ONE did keep 
running. One would be many times larger than needed to run last ditch backup systems at all reactors, 
but would not keep business as usual. But that is not the real story, which is that even others which 


The entire World Nuclear association report, as it now stands, is a 
complete lie, containing absolutely NONE of the truth it once had. 
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Fukushima Accident 2011 


(Upe 


22117?—> 


ae 9 Septerdes 2010 


Following a majot aarthquake. a iS metro tsunami disabled the power supply and cooling of throe Fukushima 
Daiichi reactors, causing a ucioar accidert on LI March ZOLL. AS three cores largely meked in the frst three 
Gays 

The accident was rated 7 on the INES scale, due 10 gh radioactive relnases over days 4 to 6, evenneaty a 
total of same 940 PAG (I-13! ep. 


Four factors are written off — 2719 Mwa nat. 


Alter two weeks the ie eaciors (wus 1-3) were State wilh watar AUG Dui No proper Meat sink for 
ramova of decay heat from tual. By July they were being cooled with recycled water trom the now treatment 
Plant, Reactor temperatures had fen to below 80°C nt the end of October, and oficial cod sheadown 
condition’ waa announced i mki-December, 


Apart fram Cooling, Ihe bask: ongoing lask Was © prevent reiasa Of radioactive materials, parbe wary in 
contaminated water waked from the tree unts. This task Decame newsworthy in August 2013. 


There have been no deaths or cases of radiation sickness trom the nuclear accident, ber ovor 100,000 people 
had to be evacuated trom their homes to ensure this, Government nervourness delays thoir return 


The following report clearly describes the death of a worker. 
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were high and dry stopped as 
well. 


I hypothesize that the ONE 
generator that kept running 
was kept as a lone reserve, 
never hooked up to a SCADA 
controller. Why did the switch 
gear disconnect a working 
generator? That is the type of 
thing Stuxnet was designed to 
do. On top of these things, 
emergency generators arrived 
on scene within 9 hours, 
before anything bad happened 
at all but were not able to 
provide power because the 
switch gear would not let 
them. 


The World Nuclear 
association did a beautiful 
report about what happened 
out at Fukushima, and then 
got co-opted by dark forces. 
I am keeping the key 
content of their original 
report preserved in this one. 
The World Nuclear 
Association got taken over, 
their report destroyed and also 
expunged from the wayback 
machine. This Fukushima 
report you are reading now is 


This is an incomplete snip of the sticle containing only the relevant proof that all that remains asa solid 


the World Nudear Association proceeded to lie and say there were no dead workers, 
perhaps in response to my Fukushima report, which proved there were. 
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が 読ん で いる 福島 の 記事 は 、 世 界 原 子 力 協会 の 最初 報告 書 の 内 容 を 参照 と し て 、 使 っ て いる の で す 。 明 
か に 、 イ スラ エル 人 は 、 真 実 が 出る の は 、 許 き を な い の で す 。 以下 の スク リー ン シ ョ ッ ト は 、 ハ ッ ク と いっ た 
段 を 使っ て 、 手 に れ た 世界 原子 力 協会 の 最初 の 報告 書 の 第 一 の ペー ジ で す 。 今 の 世界 原子 力 協 会 が 発表 し た 
福島 の 報告 書 に ょ よる と 、 福 島 事 件 の 死者 が い は ませ ん 。 た だ 、 も う 一 つの 独立 の 原子 力 協会 は 、 ee 
島 の 事件 で 、 死 工 し まし た 、 今 の 福島 原子 力 発 電 所 は 、 ボ ロボ ロ に な っ た と 、 記 録 き を れ ま し た 。 本 の 最初 の 
界 原 子 力 協会 の 報告 書 に は 、 以 下 の 要 点 が あり ます 。 








発電 機 の 浸水 は あり ませ ん で し た 。 甘く に 





。 水 が 一 つの ター ビン の 建築 





機 が 最も 低い の 場所 に 放 思 きれ た と い ょ えば 、 




















能 で す 。 な を な ぜ を なら 、 福 島 の 発電 機 は ディ ー モ セル 大 型 、 
、 外 の 場所 に あぁ っ た 発電 機 は 、 殆 ど 水 と 無 % 
FB 


























煽 に 輸入 で きま せん で し た 。 せれ 





ボッ ドド ビデオ を よく 上 伺 て 下 き @。 ス イツ チ が 、 


スイ ッ チ の 故障 は 、 海 呈 の よる 物 で は あり ませ ん 。 


HNO 


の スイ ッ チ は 、 





外 で は な く 、 


密封 き れ た 場所 に 
に 浸入 し て 、 水 深 は 1.22 メー トル だ と 
1.22 メー トル 程 の 水 は 、 


zi で 区 だ なら 
は 、 発 電機 の 問題 で は な く 、 


海路 が 到着 する 前 に 、 
高い 解像度 の 号 真 を 見 て くだ きい 。 デ 
NA ee 


ぁ ある 発電 





14000 家庭 の 電 量 
ー っ の 発電 機 が 運 
メイ ッ チ の 問題 で す 。 























K. AHRI OD K HAAG 
記録 きれ て いま す 。 
巨大 の 発電 機 に 浸入 する の は 、 
を 提供 で きる 程 の 発電 機 で す 。 し 
転 し て いた まま 、 


と 思わ れ 
発電 


不可 





難い 
RR 








電力 を 原子 


故障 が 起き た と 、 貢 ぐ わ か り ま す 。 


"イー ゼル 発電 機 






















































































































































































き 、 緊急 事 大 が あり ませ ん で し た 。 そ の 点 は 、 工 作 人 上 員 達 が 、 高 いら の 効率 で 、 事 態 を 元 に 能力 が ぁ っ 
WAA KUIA AA AA AA a da 
Ma aa Ua OO, hetont, BAC SM ORC H, 緊急 事態 の 対応 操作 に 従っ て 、 フ ォ ー 
297k, Py it, ES OR SOC. ROMMEL OO CEL OCT., BAKO tal 
シス テム が ヴィ ルス に 錯乱 きれ て 、 何 が 起き た の か と 導 断 する の は 、 長 い 時 間 が か か り ま し た 。 誰 で も 、 
そん な 緊急 の 状態 に は 、 ヴ ィ ル ス な ど を 想像 で き な い の で す 。 

発電 機 は 、 電 池 が 配 品 きれ て いま す 。 所 潰さ れ た 報告 に よる と 、 電 池 が 完全 に 消耗 し た 時 と 、 外 部 の 発電 
機 か 到着 し た 時 の 間 は 、 一 時 間 で し た 。 発 電機 の 連結 する た め に 、 準 備 し て いじ る と き に は 、 ス イッ ツチ が 浸 
水 し た と 気づい ほ まし た 。 ス イッ ツチ の 浸水 に つい て 、 進 水 し た スイ ッ チ を 変更 する の は 可能 で す の で 、 私 は 、 
スイ ッ チ の 進 水 は 推 測 だ と お も いま す 。 実に は 、 増 援 の 車輌 が 道路 を 通じ て 、 現場 に 到着 し た と いう の は 、 




















工作 員 達 が 
だ 、 を ぜ そ ん な 嘘 を つけ た の みか? 外 の 報道 と 





























較べ て 、 











発電 機 の 電池 が 付き た 
時 の 原子 炉 熱 量 
外 の 増援 が 到着 
メイ ッ チ が ヴ 


Dik, ATH OYAN 
の 図表 を 見 て 下 きい 。 
ェ ネ ルギー の 供給 を 























し で 、 











ルス に コン トロ ー ル きれ る 以外 に 、 


最も 健全 の 備 用 シス テム を 持た 原子 炉 3 ほ は 完 
説明 し まし た 。 此 の 報告 書 の 作者 が 


完全 に 爆 3 











道路 の 多い の 破裂 を 見 つけ て 、 足 で 家 に 帰 た と 


E が 失わ れ た 時 
ぁ の 時 、 原子 炉 の 功 率 輸 出 は 
回 復 し た 後に は 、 何 
何 


、 此 を 見 た ほう が 好い の 











いう 


正式 の 報道 
此 の 所 潰 ほ れ た 報告 は 、 























、 地 震 が 








の 問題 が な ない は ず だ っ た 


の 問題 が な あり ませ ん で し た 。 








発し た 原 





因 に つい て 、 最 初 の 報告 
だ と 思い ます 。 


=Æ 
FA 


上 内 20 メ ガワ ッ ト 以 下 で し た 。 


か ら の 嘘 を 、 破 り ま し た 。 何故 
HEL DEW H 





ます 


発生 し た 8 時 間 後 の 時 で す 。 ぁ の 


此 の 点 は 


と 証明 し まし た 。 


は 、 原 因 不 明 だ と 





reference to the original World Nuclear Association report. Obviously the zionist scammers could not 
have the truth left intact ANYWHERE. The following screen captures are from the first page of the 
hacked report, where the World Nuclear Association is now saying no one AT ALL died out at 
Fukushima, and from another nuclear organization that has not been taken over. A minimum of 3 
people died out at Fukushima, documenting even one destroys the World Nuclear Association in it's 
current form. The original World Nuclear Association report contained the following points: 


1. The generators never got submerged - you have to connect the dot between them being in a 
contained area and the tsunami thereby not being able to get to them. Some water got into one of the 
the turbine buildings where several were located and flooded the lowest point in that building to a 
depth of 4 feet, which means that even if the generators were on the floor at the lowest point they likely 
would not have been swamped because they are too big - the water would not get past the footings. 
Perhaps a one megawatt generator would have swamped; certainly not one of the big diesels, which 
were, according to this report enough to run 14,000 homes each. In addition to this, there were several 
generators in a second location that never got flooded at all. One of these generators kept running but 
was not able to get power into the facility because the switchgear prevented it. 


2. You have to have watched the robot videos, which clearly show the switch gear that 
malfunctioned after the tsunami never got wet - there was a non tsunami reason for the failure. 
Also look at the high resolution photos referenced below. There is no switch gear for the diesel 
generators outside the facility, it is all indoors in areas higher than the water got. Remember that 
there was no emergency when the off site generators arrived, which means that they could work 
efficiently to get things up and running. With my experience in this area, Assuming it DID get 
soaked, a complete replacement of high capacity switch gear should only take an afternoon if 
done with an emergency attitude. A truck mounted crane or a forklift does all the heavy lifting 
and the stuff is modular. In every major facility there are spares galore. It is not that hard to 
make the terminations. A worst case scenario could have been addressed before things went 
horribly awry, that is, unless a virus did not let the new switch gear activate either. It would take 
days to conclude a virus was messing things up. You would not expect that. I am sure there is a 
LOT we never heard about. 


3. That batteries held AT ALL REACTORS, in contrast to the lies in the destroyed report, 
leaving only a one hour gap in time where there was no power present to run things before 
adequate off site power drove into the facility on the road all nice and ready to hook up, but was 

denied to by switch gear which this report says was swamped but that is likely an assumption 
because swamped switchgear could have been replaced even before the batteries died. The fact 

that the offsite generators were able to be driven into the facility also proves that other lies told 
about the earthquake in general - employees leaving only to find cracks in the road so bad they 
had to walk home; Why? Why lie like this? AT LEAST this report has some modicum of 
honesty. 


4. You have to look at the chart that shows the thermal output of the reactors 8 hours after the 
earthquake, which is when the batteries running the electrical cooling pumps died, the output at that 
time was less than 20 megawatts from each reactor, which means that they would not have had troubles 
before the off site generators were hooked up to restore power if it was not denied by what I suspect 
was stuxnet infected switch gear, in fact they would never have had serious troubles at all, beyond 
having to be vented. The real critical time is in the first 3 hours after shutdown. 


5. Reactor 3 exploded entirely, yet this reactor had the most functional backup systems. At least the 
original report said the explosion remains "unexplained". Perhaps those who wrote the report should 
take a look at_this for an answer. 


6. 1960 年 代 の 設計 と 、 
こす で られ た 物 と 思わ せ て きま し た 。 
の 物 で す 、 装 連 の 配備 が 数 年 か か っ て 、 正 
と て も 安全 で す 。 此 の 報告 書 に 
TVA の ブラ 
きる と 許可 きれ まし た 。 alate 
テム で す 。 福島 の 施設 は ご み で ( 

て いま す 。 
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Graphics by Jimstonefreelance.com - Use and distribute freely. 


的 に 、 完 璧 を 解釈 で す 











最初 の 世界 原子 力 協会 の 報告 
WA 、 現 場 で 、 2: Ej 
デー タ に 信じ て 、 痢 断 を だ 出し た の で す 。 
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が な い 、 











以下 の 報告 
OF 


、 私 の 論点 を 側 


























正式 報道 に は よく みて きま 
福島 が 古い と は 、 


、 福 島 の 施設 
ゥ ンズ フェ リー(browns ferry) 原子 力 発 電 所 は 


な い の で す 。 


現代 の ヴィ ルス は 、USB 


これ は 戦争 の 新しい 形 で す 。 そ れ を 防ぐ た め に 、 
E 保存 し て くだ きい 。 
に 発生 し て いる 災難 を 隠蔽 し て 、 


と ane pa gauge | 





. AFI 3 に つい て 、 完 全 に 間違っ た と は 、 


面 で 証明 し レ ま し た 。 




















時 代 
i 
、 此 の 設計 は 


福島 の 
設計 は 、 


実に 


し た 。 そ ん を 報道 は 、 民 乗 に 、 RAT i TEN 
事実 で は あり ませ ん 。 此 の 
正式 に 運転 し た 時 は 、70 年 代 の 前 半 で 
は よく 更新 し た と PH PO 
、 米 国 に 安全 だ と 認可 き れ 、2035 年 迄 に 運転 で 
ウゥ ンズ フェ リー(browns ferry) の シス テム も る Siemens SCADA シス 


今 、 最 も 性 能 高 いじ 車 は 、1800 年 の 概 金 に 基づい て 、 作 られ 








EAr 









































に 通じ て 、 シ ステ ム に 植え 付け た ら 、 遠 距離 で マン 


トロ ー ル し て 、 損 害 を 最大 に する の は で きる よう に な り ま す 。 し か も 、 ヴ イィ i ーー っ の 2 ミ 
hal ルス が 、 シ ステ ム の 状態 を 把握 し て 、 最 も 攻撃 安い 時 期 を 、 攻 撃 者 に 通告 す 私 Èa 仮設 カ BI 
aa ます 。 福 島 の 厳重 状態 





重要 を 部 分 を 独立 に し て 、 が 、 工 作 人 員 に 合理 的 に 
し か る 、 此 の ヴィ ルス が 正常 の 数 字 を 示し 

静 に 施設 を 潰す の 物 で す 。 だ か ら 、 評価 きれ て いま せん で し 
た 。 原因 は 、Stuxnet 7 
ィ ル ス が 偽 の デー タ を 表 
示し た の で す 。 FPO 
圧力 に 関す る 数 字 が 出 て 
き て いる 時 に は 、 
事実 が リー クレ た 号 真 に 
証明 し まし た 。 そ れ は 、 
ぁ あの 時 、 容 器 を し 、 原 子 
炉 ま で 消え ん た と いう 事 実 
TF. Stuxnet が シン ステ 
ム を 錯乱 し た の は 、 合 理 























は 必要 で す 。 











ーー つの 
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真実 で す 。 ぁ の 報告 の 
な を なく て 、 只 Stuxnet 感染 し た シス テム の 


た ぶん 、 








リー クレ し た 写真 を 見 た 事 





此 の 報告 書 の 作者 は 、 長 年 の 経験 を 持っ た 原子 炉 の 操作 員 





6. The reactors are stated to be an "early 1960's design" apparently to mislead people into believing 
they were outdated even when installed. This was not the case. Their design was an early 60's concept 
but in fact a late 60's design, and since installation takes years, what more could you expect in the early 
70's? The reactors were in fact a very safe design. This report at least states that the facility was very 
well updated. Identical reactors at TVA owned browns ferry have been certified safe and licensed to 
operate through the year 2035. These reactors were also converted over to run the Siemens Scada 
system. The reactors at Fukushima were not garbage. The fastest cars in production still function on a 
late 1800's concept. 


I hypothesize that the situation at Fukushima is not being properly assessed by facility controllers 
because STUXNET is STILL giving false readings to the control panels, readings which obviously 
have to be false because they show containment pressure when confidental leaked photographs prove 








Modern industrial viruses, which spread via flash drives and 
i other means, can permit remote administration to allow an beyond a doubt 
る attacker to maximize damage. Any system which becomes NO 
2 infected is likely to attempt to call home to notify an attacker 
3 that the infected facility is available to be destroyed. CONTAINMENT 
3 
$ This is the new method of warfare. To help circumvent this EXISTS AT ALL 
£ threat, keep all critical processes which can cause destruction 
4 of hardware wired to analog gauges and controts as a backup. AT REACTOR 3, 
d Modern industrial viruses keep the PLC readouts normal as the 
に virus destroys in secret. Analog gauges and controls capable THERE IS NOT 
= of overriding the PLC should be essential safety equipment. 
: | EVEN A 
: REACTOR 
5 THERE. And I 
; have a perfect 





explanation for 














still showing up 
on the control 
room readouts. 








The original World 
Nuclear Association report was perfectly inaccurate with regard to reactor 3 containment. Perhaps the 
people who wrote that report have not actually looked at the facility or seen the confidential 
photographs and instead relied on information from Stuxnet infected instrumentation. 


The following report also supports what I have said here entirely. It was written by an experienced 
reactor operator. 


+~ WHY reactor 3 is 
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日 本 地震 、 必 ず 、 福 島 は 停止 、 原 子 炉 の 炒 心 を 冷却 する 
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以下 の 内 容 は 、CNN 新聞 の 評論 で す 。 評論 者 の ネッ ト 名 は JJ4591。 此 れ は 、 福 島原 子 力 発電 所 の 原子 好 に ょ よく 似 て い 
る 原子 妨 の 操作 監督 の 説明 で す 。 此 の 人 は 、 免 許 を も っ て いま す 。 他 人 の 発育 を コビー する の は い ゃ で す が 、 此 は 読 
HC, APP ORAEM COC, MRS OOM RLT, PREES tbo, MEE LOST. 

















私 は 30 年 以上 の 経験 を 持っ て いる 。 福 島原 子 力 発電 所 の 原子 炉 (BWR) E k <A ETI O PRE RR & LC. 18 年 
の 工作 経験 が あぁ あり まし た 。 人 全米 の BWR の 操作 基準 の 作っ た 時 に は 、 私 は 力 を 貢献 し まし た 。 福 島 の 事件 に っ つい て 、 飛 
び 回 し て いる 情報 は 、 大 部 が 、 根 拠 が な い 話 だ と 、 私 は そう 思い ます 。 残 念 な を がら 、 メ デー7 は 、 原 子 炉 の 知識 は 、 
報道 に 殆ど 含め て いま せん 。 実 に は 、BWR は 、 沸 騰 し た 水 を 持っ た 協 の よう で す 。 重水 で は な を なく 、 普 通 の 軽水 で す 。 水 
が 原子 炉 に 通 た 時 、 ウ ラン 原子 が 分 裂 活動 で 産ま れ た 巨大 の 熱量 で 加熱 ほれ て 、 蒸 気 に を っ て 、 タ ー ビ ン に 回 転 き せ 、 
電力 を 作っ た の で す 。 そ の 水 が 蒸 気 か ら 、 水 に 戻っ て 、 ま た 、 原 子 炉 に 循 舞 きせ る の で す 。 






























































放射 線 の 放出 で きる の は 、 三 つの 種類 が あり ます 。 ウ ラン 燃料 を 持っ た 金属 クラ ッ ド 、 内 部 圧力 容器 と 外部 容器 。2 の 
三 っ が 損害 が 出 た 場合 に は 、 第 三 の 物 が 危な くに を なり ます 。 そ ん を 情況 で 、 米 国 は 施設 の 停止 と 付近 の 人 々 の 撤退 を 
要求 し ます 。 














原子 炉 内 部 の 圧力 は 常に 1000PSIg ぐら い に 維 持 さ れ て いま す 。 だ が 、 地 震 の 場合 に は 、 原 子 炉 の 停止 は 自動 的 に 行 な 
われ ます 。 制御 棒 は 油圧 的 に 、7 秒 以下 の 時 間 に 、 炉 心 に 没入 きせ ます 。 も し 、 そ れ は 行なわ れ な か っ た ら 、 大 し た も 
の に な り ま す 。 制御 棒 が 入 た 時 に は 、 人 原子 炉 が 3% 熱 量 を 生産 し ます 。 THN, BM KAY OB SALSA CL HO 
で す 。 其 の 場合 に は 、 原 子 の 運動 が 停止 し ませ ん 。 だ か ら 、 冷 却 は 常に 必要 で す 。 地 震 が 起き た 時 に は 、 冷 却 装 四 に 
エネ ルギー を 提供 する 必要 は あぁ あり ます 。 
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Guest post re Japan nuclear Fukushima emergency. The following post is info from a CNN 

anicle comment by someone named |\/4591. It Is the explanation ot a licensed senior reactor 

operator control! room supervisor on a boiling water reactor (BWR) similar to the Fukushima pant 1 
typically do not lixe to point to and reproduce someone's work, but the into Is Key to got out to people to 
avoid the hystena and false statements regarding the safety of nuclear power plants 


I've worked In the US nuclear Industry for 30+ years and for 18 years | was a licensed senior reactor 
operaton'contro! room supervisor on a bolling water reactor (BWR) similar to the Fukushima plant. 1 
helped write the emergency procedure guidelines that are used at US BWRs. There is a greal deal of 
information flying around that just does not make sense. There just seems to be no detalled technical 
information getting out to thé pubiic on this. At the risk of over simplitying the system, a BWR ts like a 
giant pot of boiling water. Regular light water, no! heavy water. goes through the reactor, ts heated by 
the splitting of uranium atoms, tums to steam and spins a turbine-jenerator to make electricity. The 
steam is condensed back to water and pumped back into the reactor to continue the cycle. 


There are 3 basic barriers 10 the release of radiation: the metal clad that encases the uranium fuel, Ihe 


reactor pressure vessel, and the coniainment, If 2 of these 3 are compromised. and the third is in 
jeopardy, US planis will advise shelter or evacuation of nearby residents. 


The reactor operates at a normal pressure of about 1000 psig. During an earthquake ot this magnitude. 
the reactor would be expected to automatically shut down (called a reactor scram). Control rods are 
hydraulically driven into the core in less than 7 seconds. | do not know if this took place but if it did not, 
we'd probably hear about It because it would be such a big deal. Even wilh rods inserted, the reactor 
continues to produce heat equivalent to about 3% of its full power level. This is not the same as taking 
a pot off the stove and letting it cool. There are stili some atoms splitting and fission products decaying 
that produce heat, This drops of slowy and ls why there needs to be layers of redundant cooling with 
backup power. During such an earthquake, power trom outside the piant would not be expected to De 
available. 







































































原子 力 発電 所 に は 、 数 の 備 用 緊急 シス テム が あり ます 。 ディー セル 発電 機 が 冷却 シス テム に 電力 を 提供 し て 、 流 動 
の 水 を 提供 し て 、 水 の 圧力 は 300PSIg CH. な お 、1100PSIg まで 、 蒸 気 の シ ンス テム が 冷水 を 提供 し ます 。 腎 急 の 排 
FEARS. 1100PSIg に 発動 し ます 。 炉 内 の 圧力 が 高く に な っ た 時 、 借 等 が 開か れ 、 圧 力 を 減ら し ます 。 

報道 に は 、 根 拠 な し 論説 が いっ ぱい が 出 ま し た 。 炉 内 の 圧力 は 正常 より 、1.5 の 倍 だ と 報道 きれ まし が 、 そ れ は 不可 
能 だ 、 十 の 拝 圧 用 の 人 弁 が あっ て 、 一 つ で も 、 炒 内 の 圧 を 維持 で きる の で すか ら 。 米 軍 は 冷却 液 を 現場 に 運ん だ と 報 
道 さ きれ まし た が 、 そ れ は 嘘 で す 。 現場 で 、 彼 ら が 使用 し て いた 商 却 液 は 水 で し た 。 y EWED y o AAi EA T 
いま し た か 9 


S MOBS CEST. 





棒 に 没入 きせ る 機能 


現場 の 情況 に よる と 、 私 は 以下 の 事 が あっ た 


地震 が 発生 し た 後 、#】 





し て 


起動 





は 、 圧 力 上 々 高く な り ま し と た 。 


に な り ま 


循環 が 行わ れ ま す 。 操 作 


rs 


以上 の 緊急 シス テム が な ヵ 
料 を 被 を を く を る 時 に は 、 
テム (CL&LPCI) が 起動 し て 、 
電力 の 源 は 発電 機 を ど で す 。 そ の まま 来 た ら 、 
そん な プロ セス が な いか も し れ ま せん 。 准 却 が な けれ ば 
人 

、 外 部 の 容器 に 散り 人 飛 





要 で す 。 


し 読者 が 、 


制御 棒 が 炉心 に は いた の か ? 妨 内 の 水 の 水 平 





bores 
員 は 、 


核燃料 が 水 に ある 限り 、 長 時 








た 場合 に は 、 











ば きれ ます 。 


も っ と 知識 を 知り た い の な 


http://www.nrc.gov/reding-rm/... 





福島 は 








め に 、 電力 提供 シス テム の 必要 は あり ませ ん で し た 


電機 の ター ビン か ら 、 独 立 の 水 ポ ンプ 通じ て 、 


備 用 シス テ 


場合 に は 、 


、 三 っ の 原子 炉 は 、 





ム が 必要 で は あり ませ ん 。 


三 っ の 原子 炒 、 太 の 弁 が 全部 故障 で し た 


eB oR, RAY AT AUF ERISA CT, 
し て 、 制 御 棒 は 没入 し まし た 。 地震 が 現場 の 電力 を 影響 し て 、 備 
いな か つっ た か も し れ ま せん 。 原子 炉 に は , 
時間 後 、 圧 力 が 1100PSTg に 
蒸気 が 外部 の 容器 に 廃除 きれ て 、 水 に 
数 時 間 の 間 に は 、 
間 で て 維 
、 大 型 蒸気 活動 ター ビン (HCIC) で 、 炒 内 に 





AA 
全部 の 排 圧 の 弁 が 開 
水 の 水平 の 高き が 元 に 戻っ て 、 


ら 、 此 の リン クタ で 


ーー つづ っ が 独立 の 緊急 備 用 シス テ 
電 ま で 運転 不能 と いう 状態 に 、 正 常 の 運転 が で きる と , デザ イン & れ まし た 。 福 島 の 場合 に は 、 


原子 炉 は 





ーー つっ だ け で は 、 





と 思い ます 。 














な っ た 時 に は 、 十 の - 
借 門 が 開か れ 





な っ て 、5-10 分 づつ 、 


持 で きま す 。 タ ー ビ ン が な か っ た 、 


水 を 送る の は 、 出 切る の で す 。 








排 圧 の 弁 が 循環 に し て いき ます 。 炒 内 の 圧力 が 緩慢 に 
か れ て 、 炉 内 の 圧力 は 300PSI に を な っ て 、 低 月 
冷却 シス テム の 起動 が で きま す 。 
好い で す 
EE TN 





別 の 水 の 来 源 で 、 試 し て は 、 





ば きれ ます 。 そ の 時 に に は 、 





、 ご 覧 下 きい 。 


。 電 源 が 切ら れ た 時 に は 、 


つ 


充分 で す 。 た だ 、 


o 


高き は 何 の バ らい で し た か 9?3.66 メー トル 以上 の は 正 
が で きる の で し た か ? 外部 の 容器 の 状態 は を な ん で すか ? 


ター ビン を 停止 し まし た 。 原子 炉 は 自 
H の ディ ー で モル の 発電 機 が 起動 すみ は ず で し た ヵ 

水 の 源 は あり ませ ん 。 原子 炉 の ペイ プ が 破裂 し を か っ た 場合 に 
- っ の 弁 が 開か れ 、 圧 力 を 1080PSIg 
た 後 、 閉 鎖 ほ れる と いう 
小型 蒸気 活動 ター ビン (RCIC) で 、 炒 内 に 高圧 の 水 を 送り ます 。 此 
或いは ペイ プ が 破裂 し た 場合 に 





| 御 





Mot hb Hi 


動 的 に 停止 





PEF IKI 





E 力 高い 速度 の 緊急 シス 





ム を 持つ っ てい ます 。 原子 炉 は 


の 独立 ター ビン に 移し ます 。 実 に 


蒸気 を 移す の は 、 


ボ ポンプ は 、 電 力 が 必 
日 本 の 業界 に は 、 
融解 し ます 。 





ペイ プ が 破裂 し た と 弁 が 開か れ た 時 に 














損害 を 防ぐ た 
自 働 的 に 、 蒸 気 を 、 発 
は 、 こ うし た 二 っ の 緊急 


借 が 必要 だ 。 福 島 の 


The piants have several back up diesel generators (locomotive style engines} that supply power to 
motor driven cooling systems that will supply high flow of water up to about 300 psig.. There are also 
steam riven systems to supply cooling water up to 1100 psig. There are also pressure relief systems 
that active al about 1100 psig. If reactor pressure gels Loo high, ralle! valves open and discharge steam 
10 a water filled pool inside the containment 


Here are some intormation being reported that does not make sense. Reports that the pressure is 1.5 
times normal; incorrect. There are al least 10 relief valves and any one can handle the energy after a 
pant shut down, CNN repors the US military has tlown coolant to the site, but the coolant they use is 
regular water, | can't Imagine why the US would need to fly in coolant. 


Align now ra want to know a few things. 


Are all rods fully Inserted? What ls the water level in the reactor? It's normally about 12 fest above the 
top of the fuel What injection systems are available? What is the reactor pressure? What ts the status 
of containment? 


Based on limited information, this is what 1 think might happen: 


Earthquake hits. high vibration on the main turbine automatically trips the turbine by rapidly closing stop 
vaives. Reactor automatically shuts down [scrams} all rods go in. Earthquake disrupts off site power to 
the plant and back up diese! generaiors should have started, maybe they did not. Main sources of 
water to tno reactor are not avallaplo. if there is no pips break off of the reactor, the pressure will slowly 
increase. After about an hour, a relief valve(1 of about 10) will open at about 1100 psig and drop 
pressure to about 1080. The steam is sont to a pool of water called a suppression poo! In the 
containment! tha! condenses the steam. This valve will cycle open and close every 5-10 minutes. 
Operators would use a small stoam conven turbine (RCIC) to supply water at high pressure to the reactor 
under these circumstances for several hours. You can sit like this a long time, hot and ai 1000 psig it's 
no big deal as long as water covers the fuel In the reactor pressure vessel. If that turbine is not 
available, there is a larger steam diven turbine (HPC!) that supplies more water meant to provide make 
up It there was a pipe oreak. 


It neither of these systems is available, the relet valve will continue to cycle and reactor water level will 
slowly drop. At some point before the water level lowers to the point of uncovering ihe fust, all the relief 
valves would be open (ADS) and pressure would be reduced to below 300 psig to allow the low pressure 
but high flow systems (CS & LPCI| to restore water level and cooling. These pumps however, need 
electricity, like trom the dese! generators, to run. It Things get this far Dut there Is no injection, In US 
plants there are things like diesel fire pumps that can be tied in to provide altermat= sources of waler. 
rm not sure if they are set up to do this in Japan, Without cooling, eventually the tuel temperature will 
exceed 2200 deg F and the clad will mell. Fission products that are highly radioactive will get dispersed 
into the reactor vessel, If there ts a pipe break or relief valve open, those fission fragments get 
dispersed through containment. 


The USNHC has some technical info on tms link for those of you that wish to Know more. 
hitpr www. nrc. gov/reading-rm/... 


Each reactor has 8 separate emergency backup systems, each capable of saving the reactor on it's own. 
Three are designed to function perfectly if all power is lost and even the generators fail. 
Fukushima did not need any electrical systems operating AT ALL to keep itself from blowing up, when 
power is lost steam from the reactors is automatically diverted from the generator turbines to two 
totally separate steam turbines connected to totally separate water pumps needing only reactor steam to 

power them. Even that backup system has dual redundancy, only one of the two is needed for the job. 
But the valves which have to activate to re-divert the steam, all 6 valves on a total of 3 fueled reactors, 








福島 の 場合 に は 、 実 に 、 原 子 炉 1 と 原子 炉 3 の 緊急 備 用 シス テム が 起動 し まし た 。 た だ 、 原 子 炉 1 の 緊急 備 用 
シス テム は 、 一 時 間 後 、 自 働 的 に 起動 不能 に を り 、 原 子 炉 3 の は 、2 天 後 、 起 動 不能 に を なり ま し た 。 誰 で も 、 
弁 が 自 働 的 に 締め た の 情況 は 読 明 で きま せん 。 弁 が 命 信 で 締め る と は 、 当 然 で し ょ よう か? を お 、 人 原子 炉 2 の 緊 
急 備 用 シス テム が 全然 起動 で おき ませ ん で し た 。 ユ ント ロー ル シ ス テム が 、 締 め れ と 命 念 し て 、 人 工 的 の 操作 に 
拘ら ず 、 自 働 的 に 、 巧 妙 に 冷却 運転 を 停止 し た と は 、 唯 一 の 解釈 で す 。 

世間 は 、 福 島 の 問題 が 弁 の 故障 で あぁ る 、 身 体 が 危険 の 放射 線 に 晒 ま きれ て 、 人 工 で 、 弁 を オー プン し な く で 
は な ら な いと 知 て いら ます 。 此 の 人 弁 と いら う の は 、 此 の 記事 が 述べ て きた 弁 で す 。Stuxnet は 、 正 常 の 数 字 を 儀 表 
に 展示 きせ 、 原 子 炉 の 情況 は 正常 だ と 操作 員 に 思わ せ て いま し た 。 此 は 問題 だ と 気づい た 時 に は 、 も う 茎 に 、 

弁 の 所 に 放射 線 レ ベル が 究め て 高く を なり まし た 。 此 の 状態 に は 、 最後 の 手段 (停止 と 撤退 ) が 無用 に な り ま す 。 
一 っ の 弁 が 故障 すれ ば 、 事 故 と は 埋 え ます が 、 全 部 の 六 の 弁 が 故障 し た 場合 に は 、 悪 意 的 の 攻撃 し か 埋 え ませ 
ん 。 



























































な お 、3500PSI の ホウ 酸 塩水 を 
原子 炉 に 移動 きせ た 独立 の パ 
ィ プ が 故障 が 起き まし た 。 し か 
Ieva も 、 三 っ の 原子 炉 の ホウ 酸 塩水 
水 供給 線 の ペー プ が 同時 に 故障 が 起き 


ホ ゥ 素 箱 は 炒 心 の 融解 に た いし て 、 有 力 な 手段 で す 。 緊急 の 状 ま レ た 。 そ の ペー プ が 安全 性 一 
態 に 頼り 出 切る シス テム で す 。 そ れ は 電力 が 必要 で す 。 そ れ を ーー 
通じ て 、 ホ ゥ 素 水 を 炉心 に 注射 し て 、 連鎖 反応 を 阻止 し ます 。 流 の 物 で す 、 25) ペー プ が 、 
だ が 、 福島 の 場合 に は 、4 つの この 完璧 を シス テム が 全部 起動 


不能 、 そ れ は 悪意 的 を 攻撃 以外 に は 、 想 像 で きま せん 。 た だ 一 つが 運転 不能 の 機 率 
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は 、10000 の 1 で す 。 理論 的 に 
は 、 そ の ホッ ウゥ 酸 塩 水 シ ステ ム の 
安全 が 技術 で 完全 に 保証 き れ 
た の で す 。 三 つの ペー プン シン ステ 

ム が 同時 に 壊れ た と いう の は 、 人 工 の 悪意 的 攻撃 し か 、 考 を た られ ませ ん 。 今 、 ホ ゥ 水 が 流 失 し た 場合 に は 、 

ホウ ゥ 水 を 不断 的 に 原子 炉 の 中 に 流し て 、 連 鎖 反 応 を 阻止 し を けれ ば な ら を な いと 連続 の 報道 が 浮上 し て いま 

す 。 た だ 、 此 は 密封 きれ た 原子 炉 に と っ て は 、 合 理 的 な 推論 で は あり ませ ん 。 事実 は 、 た だ 、 原 子 炉 1、2 

に 不断 の ホッ ゥ 水 の 補 充 が 不可 欠 に な っ た 場合 に は 、 原 子 炉 の 圧力 容 閉 が 破 製 し て 、 ホ ウゥ 水 が 外 ^ 流 失 し た 

と 意味 し て いま す 。 

原子 炉 内 部 の 高圧 が あっ た と は 、 損 害 は 地震 盲 接 の 影響 の ょ る 物 で は な いと 証明 し まし た 。 な を な ぜ を な ら 、 地 
震 の 表 接 の 破壊 は 、 容 器 に 破裂 きせ 、 圧 力 が なく な いま し た 。 福島 の 地震 の 数 字 は 6.7, その 原子 力 発電 所 の 
設計 は 、 縦 金 8 の 地震 の 震源 と な た 時 、 破 壊さ れる の は 不可 能 の ょ うに 維持 で きる の で す 。 

メデ ィ ア は 汚染 し た 水 が 外 へ 流失 する と 、 多 い の 報 道 が あり ます 。 そ れ は 、 三 っ の 緊急 備 用 シッ テム が 運 
転 し て 、 原 子 婦 の 連鎖 反応 の 停止 を 阻止 し て 、 冷 却 機能 お 起動 し た の は 意味 し て いま す 。 報 道 に は 、 高 い の 妨 
内 の 圧力 が よく 聞き まし た 。 そ れ は 、 明 ら か に 、 六 の 備 用 シス テム が 運転 し て 、 三 つの ホ ゥ 水 シ ステ ム が 無 損 
だ と 、 証 明 し まし た 。 な を ぜ な ら 、 異 常 の シス テム が 破壊 され た ら 、 炒 内 の 内 容 物 が 、 何 処 か の リー ク で 、 外 ^ 
流失 し て 、 圧 力 が か なくなり まし た 。 緊急 備 用 シス テム に は 、 エ ネル ギー が な けれ ば 、 植 えれ つけ た ヴィ イル ス が 
用 で きる の で す (Magna BSP 会 社 が 、 マ メラ が 爆発 の 影像 を 取っ て 、 原 子 炉 内 部 の デー タリ ンク を も っ た と 承認 
し た と き 、 ユ ント ロー ル の 電源 が ずっ と あっ た と 証明 し まし た )。 発 電機 が 停止 し た 時 に は 、 コ ント ロー ル シ 
ステ ム が 弁 を 開い て 、 災 難 的 を 結果 を 防げ る は ず で し た 
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eventually failed to. At reactors 1 and 3 these systems worked, but switched off at reactor 1 within an 
hour and off at reactor 3 after running for more than two days. No one has been able to explain why 
these systems switched off all by themselves, when they need a powered command to switch off. At 
reactor 2 they were never allowed to activate. This can only happen if the control system tells them to 
shut off or stay off, absent intervention from the controller they automatically and seamlessly switch 
cooling modes to passive rather than electrical. 


Some readers may remember that the real issue at Fukushima was malfunctioning valves, and the need 
to get someone past the radiation to open them. These are the valves that were spoken of. Because 
Stuxnet kept the readouts normal, no one knew this system did not function until major problems 
happened as a result flooding the area where the valves are with radiation. This prevented last ditch 
efforts (running and cutting the wires). One automatic valve jamming and mechanically failing would 
be a surprise,6 failing can only be sabotage. 


In addition to this, another 
completely independent 
separately piped backup with an 
entirely different electronic 
decision tree which injects 











Mar elem Lire borated water at a pre charged 
‘Thies bon ni ar MAA eel Paik i 3,500 PSI into the reactor to 
defense against a reactor meltdown. It irrevocably shut down all chain 


needs no electricity to function and is ・ i 
considered perfectly reliable, Pre charged reactions (reactor rebuild 
pressure in the tank provides all the energy required) also simultaneously 


needed to inject borated water Into the reactor failed at all 3 fueled reactors. The 
which will stop all chain reactions. failure of borated water systems have 
these systems at all 4 reactors fem Tat 
can only mean SABOTAGE. ーー explosive operated valves so 

= reliable that even one out of 3 
failing would be a ten thousand to 
one possiblity, if that. The 
reliability of the borated water systems is technically theoretically assured. All three failing at the same 
time at Fukushima can only mean sabotage. There are now subsequent reports about boron wearing 
out and needing to be continuously pumped into the reactor containments to stop the chain reactions. 
This does not happen with an intact reactor, and the fact that they need to keep replenishing the boron 
at reactors 1, 2, and 3 can only mean that the pressure vessels are breached and leaking, with the boron 
escaping into the groundwater. 
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High pressure in all of the reactors proves the guake did not damage any of the infrastructure at 
fukushima because any leaks would have let the pressure go. In addition to this, the seismic readings at 
Fukushima were 6.07. Fukushima was designed to handle being at the epicenter of an 8. 


The media keeps harping about how all the water went away. It only did because these three backup 
systems were prevented from shutting down all chain reactions, thereby cooling the reactors which 
caused the water to boil off and never be replaced. High pressures were talked about constantly in the 
press; This means beyond a doubt that all 6 steam powered backup systems were intact, and all 3 
borated water systems were intact also because if they were not the pressure would have escaped 
through whatever was broken in them. Absent emergency backup control power keeping the virus 
alive; (control power Magna BSP admitted was there the whole time by mistake when they said their 
cameras and supporting computers captured the explosions and maintained a data link) the valves 
which control these systems would have opened when the generators failed and there would have been 








三 っ の 最悪 の 状態 が 起き て 、9 Aa AA A Aa NAR L CL ay AU T-ASE 
T, OOF MARC uu au ii a, AURTE k th,’ 

fig © BOS SRE RE BSC. KROME GME CAYO SZ. 

水素 の 爆発 破壊 力 が 、 福島 に そん な 巨大 な 損害 を 与え る の は 不可 能 で す 。 水素 爆発 諭 は 、 メ ディ テア の 嘘 で 
す 。 福 島原 子 炉 の 容器 みた いな 頑丈 を 建築 (世界 に 、 人 逸れ 異常 の 頑丈 な 建築 は フー バー・ ダ ム で す ) を 、 去 の 状 
態 に 破壊 した の は 、 も し 水素 の 爆発 だ っ つた ら 、 水 素 は 軍事 償 域 の 愛用 の 爆発 原料 に を る は ず で す 。Three Mile 
Island 原子 力 発電 所 の 事故 に は 、 水 素 と 酸素 と 普通 の 圧力 で 混合 し て 、 爆 発する の は 、 た だ の 警 告 の ま の が 
た り だ と 、 証 明 レ まし た 。 な を なぜなら 、 あ の 事故 の 水素 の 爆発 は 、 な ん の 損害 を 起こ し ませ ん で し た 。 前 ツ 連 の 
チェ ル ノ ブ イリ 原子 炉 の 設計 と 沸 騰 水原 子 炉 の 設計 と の 違い 特 点 を 理 会 し て お け ば いい の で す 。 チ エル ノブ イ 
リ の 場合 に は 、 水 素 と 酸素 が 、 爆 発 に と っ て 、 完 璧 を 比率 に 混合 し て 、 数 千 以 上 の PSI ERO? RHE n m 
圧 の 容器 内 部 に 爆発 し し まし た 。 オ ォ オー プ ブン の 環境 で 、 た だ 一 っ の 大 気圧 (14.5 PSI) の 状態 で 、 水 素 と 酸素 と 
混合 し て 、 爆 発する の は 、 を な ん の 破壊 力 が あり ませ ん 。 そ れ と 前 ツ 連 の チェ エル ノ ブイ ィ イリ の 爆発 と 較べ れ ば 、 爆 
竹 と 一 箱 の 爆弾 と の よう な 差 が あい ます 。 な お 、 福 島 の 場合 に は 、 爆発 の 可能 性 を 減ら す 手 段 が 取ら れ ま し た 。 

Three Mile Island 原子 力 発電 所 の 事故 の 後 、 国 々 は 、 原 子 炉 内 部 に 繋が た 通気 管 の 弁 に 通じ て 、 水 素 を 
放出 する 措 費 を 加え まし た 。 福島 は こう し た 事 し まし た 。 こ れ は 、Three Mile Island 2434 Puù mi milf 
し た 場合 に は 、 増 加 し た 水素 の 爆発 を 防ぐ た め に 、 使 用 きれ た 措 費 で す 。 此 の 措 費 の 要 は 、 水 素 を 外 に 出し て 、 
炉 肉 に の 増加 を 防ぐ の で す 。Hardpiped と いう の は 、 通 気管 が 配 費 きれ た と き に は 、 原 子 炉 の 電力 が 失わ れ て 
も 、 心 配 す る 必要 が な いと いう も の で す 。 福島 の 場合 に は 、 三 っ の 通気 管 が 機能 を 失わ れ て も 、Three Mile 
Island 事故 以上 の 損害 が 出る 可能 性 が あり ませ ん で し た 。 確 か に 、 水 素 の 通気 管 が 点 換 き れれ ば 、 危 険 を な 物 で 
す が 、 発 電 所 に 壊滅 的 な 打撃 を 与え ませ ん 。 福島 の 場合 に は 、 核 兵器 みた いな き ノ コ 状 の 爆発 は 、 普 通 の 料 弾 
より きわ め て 強い 物 で す 。 そ れ は 、 ど うし て も 、 究 め て 異常 を 物 で す 。 


































































































































































































爆発 の 原因 は を な ん で すみか? ETIO ABO BEI. GE(General Electric) の 標準 に よる と , 最低 で も 1.22 
メー トル の スチ ー ル で 強度 増加 し た ュ ン クリ ー ト で す 。 福島 の 場合 に は 、 最 低 2.44 メー トル の 厚 ぉ を 持 っ た 
EPRE NELE, LAC YSEA SD OPH S NELLY RHE CL FURoUeCKNELEK, IR 
子 炉 の 容器 の 門 は 、 以 下 の 号 真 が 示し た みた いな 物 で す 。 





no disaster. 3 worst case scenarios where all 9 automatic valves across 9 separate emergency backup 
systems are held shut by the controller when no power should have been present to prevent them from 
activating can only mean sabotage. 


A historical perspective of Fukushima shows the hydrogen blasts were bogus. 


Hydrogen blasts could not have damaged Fukushima so badly, this is a media fed lie. If hydrogen 
gas alone mized with air could produce blasts strong enough to blow reactor containment buildings to 
pieces, which are among the strongest structures on earth (exceeded in strength only by ones like 
Hoover Dam,) then hydrogen gas filled bombs would be the prime military option. In reality, the Three 
Mile Island incident proved hydrogen ignition in open air after reactor meltdown is likely to only 
scare employees, while causing no damage at all to the facility, as was the case there. It is 
extremely important to know the differences between the boiling water reactor design and the design of 
Chernobyl. At Chernobyl, a hydrogen blast DID cause destruction of the facility, but it was because the 
reactor design caused hydrogen and oxygen at a perfect ratio to ignite at thousands of PSI inside the 
reactor pressure vessel. That's a big difference from hydrogen alone igniting in relatively oxygen 
starved open air at one atmosphere (14.5 PSI). The difference would be similar to the difference 
between a small firecracker and a case of dynamite; there were many orders of magnitude lower blast 
potential at Fukushima. 


Just to be absolutely safe after the Three Mile Island incident, many nuclear facilities installed 
hydrogen hard vent stacks hooked directly up to the relief valves on their reactors, and Fukushima was 
one of them. This was to prevent a hydrogen buildup in the containment building in the event of a core 
meltdown, which caused a minor explosion at Three Mile Island. These stacks are the tall white towers 
you see in the photographs of Fukushima, and they are effective in getting rid of hydrogen buildup, are 
directly piped, and vent completely outside. "Hard piped" means that the electrical failures would have 
had nothing to do with the blasts, because a hard vent is exactly that - no fan needed at all because the 
system is sealed. Even if the hard piping at all 3 fueled Fukushima reactors failed entirely, it should not 
have been any worse than Three Mile Island which did not have any hard venting to begin with. While 
hydrogen venting might be a problem if it ignited, it would not mean the death of a facility. It makes no 
sense that at Fukushima we got a nuclear weapon style mushroom cloud far in excess of the highest 
yield conventional bomb. 

What then, caused the explosions? The containment walls were at their thinnest points in the lowest 
allowed General Electric design a minimum of 4 feet thick steel reinforced concrete, were likely to be 


a minimum of 8 feet thick and were totally blown away. All concrete was stripped from the rebar, 
which was left dangling. One of the blast doors to the inner containments is pictured here. 











次 の ペー ジ が 示す ょ うに 、 原 子 炉 3 が 完全 に 消え まし た 、 人 原子 炉 4 LL OMS CL WEI AA 
況 に 、「 爆 発 ] し まし た 。 原子 炉 4 の 上 に ある べき 黄色 の ドー ム が 、 明 ら か に 、 容 和装 建築 の サー ビス 区 域 に あ 
る と 見 えま し た 。 そ ん を な 威力 巨大 すぎ 爆発 は 、 武 器 レ ベル の 爆発 だ と 証明 きれ まし た 。 人 原子 炉 4 は アル ミ 筐 で 
は な い の で すか ら 、 水 素 の 爆発 で は 、 そ を な 損害 を 与え る の は 不可 能 で す 。 し か も 、 原 子 炉 4 は 分 解き れ 、 爆 発 
の 可能 性 は ずっ た い に あ り ま せん で し た ょ た 。 ME? そん な 実用 を 質問 は 、 誰 で も 、 提 出し て 
いま せん 。 いっ た い 、 何 が あっ た の か 9 真実 を 隠蔽 する た め に 、 原 子 炉 3 の 水素 が ベン 一 ト 通 じ て 、 原 子 
iA に 流動 し た と 、 も う 一 つの 理由 は 。 外 へ 出 き れ ま し た 。 た だ 、 次 の ペー ジ ょ うに 、 原 子 炉 3 は も う 既 に 飛 
ば され た と 、 証 明 し まし た 。 そ の 論説 は 不可 能 だ と 痢 明 し まし た 。 



















































































Reactor 3 vanished entirely, as shown in the diagram on the following page, and reactor four 
“exploded” despite being completely disassembled and in hard cold shut down. The yellow dome 

which should be sitting on top of reactor 4 can be clearly seen in the service area of the containment 
building. This type of destruction is is indicative of hard weaponry in use; a hydrogen air mix will not 
do that. Reactors are not made out of tinfoil. There was no potential for an explosion at reactor 4 at all, 

it had been defueled. SO WHAT, PRAY TELL, BLEW IT APART? That's the dirty question no one is 
asking - how did that happen? Subsequent story lines try to explain reactor 4's destruction away by 
saying that hydrogen back fed into reactor 4 from reactor 3 via the hard vent pipe, but with reactor 3 
obviously blown to smithereens in the diagram on the following page, that would be flatly impossible. 


起 重 機 の 軌道 が な ある の で す 。 日 本 人 は 、 
此 の 起 重 機 の 位 暫 に 剃 断 すれ ば 、 全 部 の 原子 





安全 に 究め て 重視 し て いま す 。 装 綿 が 標準 より 、 





強く に 
炉 3 の 上 の 部 分 が 飛ば きれ た と 刻 明 し まし と た 。 


し まし た 。 
実は 、 こ の 








号 真 で は を く 、 外 の 号 真 と 最初 の 福島 の 報告 書 と も に 、 そ の 点 を 証明 し まし た 。 
起 重 機 の 軌道 が ここ に あぁ ある は ず で す 。 原子 炉 








3 は 上 の 部 分 が 消さ れ ま し た 。 


原子 炉 り 上 部 分 


起 重 機 の 軌道 





蒸気 ブー ル 
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ィ ス メラ エル 人 の 証 
明 に よる と 、 カ メ 
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せん 。 私 は 、 





RTPS AEREN ば きれ まし た 。 そん な 破壊 力 は 、 核 兵器 以外 に は 、 想 像 で きま Magna BSP 
、 小 型 核 爆弾 が 、 そ の 異常 を 大 きき = を も つて カメ ラ の 中 に あっ た と 信じ て いま す 。 原 子 炉 3 の 外部 容器 
ee rsa イィ イスラエル 人 が 圭 い ま し た 。 











の 場合 は 、 


* ノ ゴ 雲 の 爆発 が あり ます 
水素 の 爆発 は 、 Three Mile Island の 時 に 、 
上 業 と 思い ます か 2 
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その 爆発 9 誰 2 






よ 


Boron Safoty Plug and 
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2 ラン 銃 型 核 爆弾 の 設計 


Tungsten Carbide 
About 300 kg 

















` Magna BSP の 銃 型 核 爆弾 、 









二 っ の タワ ー が 空地 の 前 部 に 
築 か れ ま し た 。Three Mile 
Island 原子 力 発電 所 の 事故 の 
後 、 築 いた の も の で す 。 あ の 
発電 所 は 、 炉 心 が 融解 し た 
後 、 水 素 の 爆破 が あり まし 
た 。 た だ 、 何 の 損害 も な を か っ 
AA AI 
TIT è 
































o ETIN HALTE, REF SOU CHELOTH, 
炉心 が 融解 し た 場合 に は 、 何 の 損害 を 与え ませ ん で し と た 。 





ぁ る 権力 の 団体 は 、 
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Osama が 死ん を だ と 、 人 々 
Three Mile Island MATA 
歴史 は 重要 で す 。 
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Uranium Target (inside 
stool can) 


Jimstonefreelance.com 


The crane rails provide a fixed reference that would remain the same despite Japanese enhancements to the 
facility, Japan had these built stronger than specs, so the concrete went higher than the standard diagram. From 
the position of the crane rails, we can determine that the top portion of the reactor at unit 3 ke can pttety gone. 
This reality is corroborated by other photos included in the 3 

original Fukushima report. 


















Crane rails have to be here, 
which means a lot of the top 
of this structure is gone. 


Top of reactor 


Reactor 3 ts beyond all doubt completely gone. That cannot happen by accident. The only way you 
can completely vanish a reactor is with a nuclear weapon, there is simply nothing In any arsenal 
outside of a nuke that could do it, I believe Magna BSP hada nuclear weapon hidden in one of their 
unreelistically GIANT ce meres, which were installed inside the reactor 3 containment, 

The two towers in the foreground 
were installed after three mile 
island, where a core meltdown 
caused hydrogen venting and a 
subsequent hydrogen burn, These 
towers were installed at many 
nuclear facilites to vent hydrogen 
and prevent explosions after a 
core meltdown, This makes the 
hydrogen story at Fukushima 
very implausible, 

When the hydrogen ignited at 
three mile island, no damage 

of any sort happened to the 
reactor, equipment, or building, 





At Fukushima we got a mushroom cloud. Figure the odds. Since a reactor Is completely 
Incapable of going supercritical even in full meltdown, and hydrogen caused no damage to 
another facility even when ignited after a meltdown, what could cause a mushroom cloud? 


I believe we were lied to, the 
Japanese were lied to, All 
nations were lied to, It's the 
only thing that makes sense; 
the liars are the same people 
who own the media, which 

is fairly well understood as 

a lie factory. 


If you go to war, control of 
information is everything, It 

is so evident, what happened 
here; but most people believe 
Osama died in 2011. The 
obvious slips past most people. 
We were lied to about Fukushima, and wil! continue to be lied 
to, Three Mile Island sits In the evidence pool against what we 
have been told about Fukushima. History does matter. 

These are diagrams of gun type = i Magna BSP's "owl", 
nuclear weapons, in comparison 

to one of the cameras Magna = 

BSP brought into Fukushima. 
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Uranium Gun-type Nuclear Bomb Design Jimstonefreelance.com 





左 の 写真 を みる と 、 福島 の 
原子 炉 の 大 き さ る を 感じ ます 。 そ 
れ は 、 た だ の 上 部 で す 。 福 島原 
子 力 発電 所 は 、TVA の Browns 
Ferry 発電 所 使用 し て いる 原子 
炉 と ほ ば 同じ で す 。 そ の 号 真 に 
は 、Browns Ferry の 原子 炉 の 上 
部 で す 。 黄色 の ドー ム が 原子 炒 
の 上 に あり ます ( 号 真 の 場合 に 
は 、 黄 色 の ドー ム が 、 燃 料 を 再 
装填 の た め に 、 外 きれ た の も の 
CT) o MTIPA 45.75 メー ト 
ル で す 。 水素 の 爆発 な ん て 、 原 
子 炉 を 均 に する 能力 は 全然 あり ませ ん 。 そ ん な 頑丈 を 原子 炉 を 潰 る の は 、 核 兵器 以外 は 想像 で きま せん 。 だ か 
ら 、 原 子 炉 3 の 物語 は 嘘 で す 。 原子 炉 の 安全 性 は 、 故 障 を 防げ る 程 の 、 お よそ 14 倍 以上 で す 。 正 常 の 状態 に 、 
FUOD YE L RIGO COL BEET Anpe OKA, 爆発 きせ た の は 、 悪 意 の ヴィ ルス 攻撃 で す 。 

Magna BSP 会 社 が 、 福 島 の 原子 炉 に 進出 の 許可 が あり まし た 。 此 の 会 社 は 、 イ スラ エル の 軍事 基地 ディ モ 
ー ナ の 出身 で 、 核 兵器 の 製造 を し て きた 会 社 で す 。Stuxnet ヴ ィ ル ス は 、 此 の 会 社 の 赤ちゃん で す 。 軍 工 企業 と 
LC. Magna BSP の 主要 製品 は 、 大 きき 、 重 量 、 形 状 に みっ て も 、 銃 型 の 核 爆弾 みた いな 物 で す 。 

ディ モー ナ 出 身 の Magna BSP 会 社 は が 核 爆弾 を 、 秘 密 に 福島 の 原子 炉 に 配 連 し た と は 、 強 い 証 拠 で 証明 
で きる の で す 。 そ の 爆弾 は 、 巨 大 の マメ ラ に 隠蔽 きれ た 可能 性 が と て も 高い の で す 。 安 全 契 約 の 原因 で 、 災 難 
が 起き た 時 の 一 月 前 に 、 一 つの カメ ラ が 原子 炉 3 の 中 に 配 斬 す る の は 、 許 きれ まし た . 此 の カメ ラ は 、 重 量 、 
形状 に みっ て も る 、 銃 型 の 核 爆弾 みた いな 物 で す 。 

炉心 が 柄 和解 し た 場合 まで に も 、 水 素 の 爆破 は びる 、 施 設 を ど に 損害 を 与 え を を いと 、 間 明 し まし た 。 何故 、 
原子 炉 3 は 、 キ ノ ゴ 実 が で まし た か 7Three Mile Island の 事故 し ょ は 、 福 島 の 爆発 は 嘘 だ と 、 歴 史 的 を 証拠 を 提 
HHL ELE, 歴史 を 尊敬 すべ き で す 。 

主流 メデ ィ ァ は 、 民 衆 に 、 原 子 炉 の 巨大 き に 関す る 課題 を 報道 し て いま せん 。 原子 炉 の 建築 の 大 きき と 固 
き を 報道 し て いま せん 。 此 の 記事 の 開始 部 分 の 号 真 と 、 次 の 号 真 が 、 其 の 規模 を 示し ます 。 







































































To give you an idea of how big the 
reactors at Fukushima were, take a 
look at the photo to the left. It's 
the top of the same make and 
model at Fukushima's American 
twin, TVA owned Brown's Ferry, 
and it is only the top. The yellow 
dome sits above this, and is even 
bigger. (here the yellow dome has 
been removed for refueling). over 
150 feet of reactor sits below that 
cap. Hydrogen will not vaporize 
that, which appears to be what 
happened to #3, only a nuclear 
weapon would. Reactors are about 

| fey | 14 digits beyond incapable of 
going supercritical even with a complete core meltdown. The reactors did not explode, something 
placed in their vicinity did. 


Magna BSP had access to the reactors at this facility. They were based in Dimona, which is a military 
base that manufactures nuclear weapons. Stuxnet was made in their yard. They are stated to be a 
military company, and a key piece of their equipment was the same size, shape, weight, and appearance 

of a gun type nuclear weapon. 


There is extremely strong evidence that Dimona based Magna BSP placed nuclear weapons at the 
exploded or vanished reactors at Fukushima, possibly hidden inside their unbelievably GIANT 
stereoscopic cameras. One of these cameras is verified to have been installed inside the inner 
containment of Fukushima reactor 3 under the cover of a security contract in the month prior to 
the disaster. These cameras are identical in size and appearance to gun type nuclear weapons. 


Since previous hydrogen explosions at boiling water reactors have never caused any sort of damage to 
equipment or buildings, even during complete meltdowns, it begs the question how on earth one at 
reactor 3 produced a mushroom cloud. Three Mile Island sits in the evidence pool against what we 
have been told about Fukushima. History does matter. 


One problem with the reporting in the mainstream media is that it failed to convey just how massive 
and strong the containment structures really were, as shown in the photos at the beginning of this 
report, as well as how huge the reactors really were, as shown in the following photo. 
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Sa ua AA aa Aa AAA aa SHO RA, PIPE DL OMe HA AA AA cH 
低い の で す 。Three Mile Island 原子 力 発電 所 の 場合 に は 、 水 素 の 爆発 は 、 い っ きい の 損害 が で きま せん で し た 。 
ぁ の 発電 所 の 人 員 に と っ て は 、 た だ 危険 を 物語 で し た 。 正式 の 報道 は 、 災 難 の 影響 と いう 、 も う 一 つの 事実 を 
殆ど 報告 し て いま せん 。 容器 の プー ル に あぁ あっ た 、 放 射 物質 プル トニ ウゥ ッ ム が 完全 に 消 を た た 、 容 器 の 表 の 写真 で 、 

の 商 酷 な 真実 を 示し まし た ょ た 。 放 射 物質 を 放 斬 し た フロ ア が 消え まし た 。 此 は 、 も う 一 つの 嘘 で す 。 

爆発 以外 に 、 放 射線 物質 の 発散 は 究め て 厳重 だ と 、 も う 一 つの 嘘 で す 。 此 の 点 の 報道 が 繰り 替え た し て 、 終 
が な いよ うに 続い ひい てい ます 。 た だ 、 此 の 嘘 を 破 う 証拠 が 現れ まし た 。。 爆発 (それ は 嘘 で す ) で 、 通 気管 が 損害 
其 大 、 そ れ を 修理 する た め に 、 放 射線 量 は 一 時 間 シ ー ベ ルト 10 だ か ら 、 そ う は で き な い と 、 一 NHK の 報道 が 
あぁ あり ます 。 一 時 間 シ ー ベ ルト 10 の 放射 線 は 恐ろし い 物 で 。 原 子 炉 3 が ゴブ ナ ゴナ に な っ た と は 、 そ ん な 大 きい 
放射 線 の 量 を 解釈 する の は 、 最 高 で す 。 
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福島 原子 力 発電 所 、 通 気管 に 破片 が 見 つか り ま し た 





















































































































































福島 第 一 原子 力 発電 所 の 整理 工作 の 責任 者 は 、 銅 鉄 制 の 枠 

組 が 特殊 の 通気 管 を 支持 し て いま す 。 そ の 通気 管 に 、 破 片 

が 見 つか り ま し た 。 此 の 通気 管 は 、2011 年 、 危険 を 廃除 し 

た 時 に は 、 使 用 きれ まし た 。 

東京 電力 会 社 幹 部 は 、 地 面 上 人 の 場所 で 、 破 片 等 が 見 っ 

ゝ つた = lp PE 

原子 力 委員 会 は 、 速 や か に 、 ペ イプ の 強度 が 地震 を 堪え る 

の か どう か と 、 装 明 す る と 、 東京 電力 会社 林 求 し まし た 。 

120 メー トル の ペイ プ が 、 原 子 炉 1 と 原子 炉 2 を 繋げ て いま 

し た 。 

2011 年 の 時 、 東 京 電力 会 社 の 操作 上 員 達 は 、 爆 発 を 防ぐ た め 

に 、 此 の ペイ プ に 通じ て 、 放 射線 物質 を だ し て 、 炒 内 の 高 

圧 を 拝 圧 し まし た 。 00:00 / 00:52 

Wak WORLD 

東京 電 B 力 会 社 の 幹部 は 、 2011 年 の 地震 が 梓 組 に 損害 を 与え た と 信じ て いま す 。 いま 、 ペ イプ の 損害 は 見 つか て いま せん 。 
京 電 力 会 社 は 、 ど うし て 、 此 の ペイ ィ イプ を 評価 する 方 法 を 考え て いる 、 言 いま し た 。 此 の ペイ プ の 周辺 は 放射 線 で 汚染 
きれ まし た 。 数字 は 一 時 間 10 シー ベル ト で す 。 


一 時 間 シ ー ベ ルト 10 の 放射 線 は 、 短 時 間 に そ れ に 近付い た ら 、 死 亡 だ と 意味 し て いま す 。 誰 で も 、 そ の 
Se WA AI も 、 其 所 に 看 て も 死ん で し まい ます 。 そ の 

、 福 島 の 原子 炉 3 の 廃虚 近い 所 に 、 人 が いな い 、 も し 人 が いる と 吉 っ た ら 、 福 島 の 外 で 、 放 射線 が 防 貸さ 
A の 
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A hydrogen explosion would not damage this reactor, and would only blow the sheet metal off the steel 
framed roof in the service area above it if it even did that, at Three Mile Island the hydrogen ignition 
did nothing at all. It just scared employees. Another thing the reporting failed to convey is the gravity 
of the disaster. The containment diagram photo showing the remains of reactor 3 make it painfully 
obvious that many tons of highly radioactive plutonium in the containment pools is nowhere to be 
found, the entire floor they were on is completely gone. We are getting lied to. 


That was a LOT more than a hydrogen blast, and as a result there are thousands of pounds of plutonium 
scattered everywhere. The lies regarding this topic seem to be never ending, yet occasionally even 
now a little truth gets through the cracks. One such truth came in the form of a slip up, where a 
problem with one of the hydrogen vent stacks (which made the hydrogen explosions flatly impossible) 
triggered an NHK report that said they could not approach the stack to repair it because radiation 
readings in the area were at <strong> 10 full sieverts an hour</strong> a level so high it would only be 
possible if reactor 3 really did expel it's core as I have stated right from the beginning: 
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Cracks found in vent pipe at Fukushima plant 


The people in charge of the Fukushima Daiichi nuclear plant say they've found 
cracks in a steel framework that supports an unused ventilation pipe. They 
reliod on the pipe for a penod of ome 10 release dangerous vapors created by 
the 2911 accident 


Officials al Tokyo Electic Power Company say workers on Wednesday 
discovered Ihe cracks and cuts at 8 places in the butress about 66 melers 
above te ground, 


The Nuclear Regulation Authonty has ordered the company to assess the 
capacity of the pipe to withstand an earthquake as quickly as possible 


The 120-meter venical pipe sangs between he number-1 and number-2 
reactor buildings 


When they were handling the 2011 accident at the plant, TEPCO workers used 
itio discharge radioactive vapor and ease pressure in the containment = 
vessels. Thay did his to prevent explosions. za 


00:00 4 00:52 





TEPCO officials say they believe the 2011 earthquake damaged the steel framework. They say they have not observed any obvious damage in the pipe itself 


The officiais say they are considering how 10 access the pipe to assess its strength. The area around the pipe is contaminated with high levels of radiabon 
measuring 10 severis perhour <=-10 sleverts PER HOUR 
Sep, 18, 2013 - Updated 23:16 UTC 


10 sieverts per hour is an insanely high reading which means that death is virtually assured with very 
little exposure time. No one can fix that stack, it is staying the way it is because any worker who 
approached it to even look at it would die trying. This means that in the main debris field for reactor 3 
there are positively no workers at all, if there are people walking around out at Fukushima they can 
only be on the East side of the turbine buildings or some other place far away and well shielded from 
reactor 3. 


The Day After と いう 映画 が あり ます 。 そ の 映画 の 物語 は 、 人 々 が 放射 線 に 晒 ま きれ 、 死 亡 し た と 課題 で す 。 
福島 の 一 時 間 シ ー ベ ルト 10 と いひ う 数 字 は 、2 年 ご 、 一 時 間 シー ベル ト 10 の まま 、 存 在 し て いら る の で す 。 ぁ の 
映画 の 放射 線量 と 較べ て 、 千 倍 以上 の 強度 で す 。 も し 、 福 和 島 の 放射 線量 は 、1000 の 1 に 減れ ば 、 一 旦 接触 すれ 
ば 、10 の 寿命 が 残る と いう 事 で す 。NHK は gammar 放射 線 を 報道 し て いま す 。 外 に は 、alphabeta 放射 線 が ぁ 
り ま す 。 操作 員 は 、 保 護 服 を つい て 、 其 所 に 故障 を 修理 する の は 不可 能 で す 。 

NHK は 、 最 初 、 放 射線 量 ほ 測定 不能 と 報道 し まし た 。 そ れ は 可笑し いで すけ ど 、 嘘 で は な い 、 事 実 だ と 思 
いま す 。 今 、 彼 らち は 、 福 島 50 勇士 の 話題 が な あり ます 。 そ ん を な 厳重 を 放射 線 に 、 を ぜ 人 を 送り 込み ます か 2 k 
く 考 えた の か ? 正 式 の 報道 に よる と 、 爆 発し た の は 水素 で し ょ う 2 水素 の 爆発 は 、 放 射線 物質 を 彼方 此 方 に 飛 
ば せる 能力 が あり ます か 9 し か も 、 正 式 の 報道 に は 、 燃 料 棒 が を く な っ た と 原子 炉 が 消 を た た と は 、 民 軸 に 通告 
し た 事 は あり ませ ん 。 

次 の 文章 は 、 福 島 が 放射 線 に 厳重 に 汚染 き れ て 、 現 場 の 進入 出 切 あの は 、 た だ ロボ ッ ト と 遠 距離 スン トロ ー 
ル シ ス テム だ け だ と 示し ます 。 彼ら は 、 ホ ゥ 素 グ ルー で 、 汚 染 し た の 建築 等 を 被っ て 、 放 射線 を 押え 込 も と し 
て いる と は 、 よ く 聞 きま し た 。 な ぜ 、 そ ん を な 厳重 な 放射 線 に 、 を な ぜ 人 を 送り 込み ます か 2 放射 線 物 質 が 、 風 に 
吹き 飛ば きれ た ら 、 ど うし ます か 92 

修理 すべ き ス タッ ク の 放射 線量 は , 60 以外 の 距離 か ら 取 られ まし た 。 原因 は 、 放 射線 が 強 す ぎ だ 、 近 付い て 
も 、 見 て も 、 死 ぬか も し れ ま せん 。 読者 に 、 詐 欺 師 の 仕業 を 無視 し て 、 号 真 を よく みる 、 此 の 記事 の 材料 を よ 
く 考 を て 、 正 し いら の 痢 断 を 出 そ と 勧告 し ます 。 




























































































































































































次 の 報告 は 、 福 島 の 現場 を 遠 距離 の マン トロ ー ル シス テム で 、 整 理 し て いる と 示し ます 。 此 の 報告 に は 、 シ 
ステ ム が 昇格 し て 、2 +O OPFFRC, ラン ムル ワ ロー ん ル 万 衣 に を る と < 著 考 ん と てら ま チ テグ 、 此 の 報告 を よく 考え て 下 
きい 、 そ の 距離 、 そ の 詳細 . 























Many people remember the movie “the day after”, where radiation sickness killed people over the 
course of a few weeks. The radiation level at that hard vent stack, over TWO YEARS after the 
explosion at reactor 3 is STILL at 10 sieverts an hour, over a thousand times stronger than what was in 
“the day after”. If the radiation levels at reactor 3 were divided by a thousand, they would still be fatal 

to anyone in under 10 days, a shorter time frame than the deaths that happened in the movie “the day 
after”. And NHK is talking gamma, if it was alpha or beta workers could just suit up and fix the 
problem. 


TEPCO was ridiculed for initially stating that the radiation from the facility was "immeasurable". I 
think they at first told the truth. Now they have this story about the Fukushima 50. Is it in fact a "wag 
the dog"? No one could be there and live. Why is remote controlled heavy equipment doing the 
cleanup? The official story is hydrogen blasts, not nukes, so the story line has to at least be within the 
far outer limits of what a hydrogen blast could actually accomplish; not missing reactors and entire fuel 
pools blown away. 


The following article documents how Fukushima is so badly contaminated around reactor 3 that the 
only thing that can be there is robots and remote controlled equipment. I have in the past erroneously 
stated that they took care of the problem with a boron glue that stuck to everything and knocked the 

radiation down, but if the readings are at 10 sieverts an hour all they could possibly have accomplished 
is gluing the radioactive materials down so that storms could not blow them away in the form of dust. 


Another thing to note is that the radiation levels on the stack, where it needs to be repaired, are 
measured at 60 meters from the ground. This could be because it is, at that height, a straight view of 
reactor 3's exposed core which will never be approached and subdued. That would make a lot of sense. 

I suggest you ponder the pictures and materials presented in this report and apply a little thought to 
what is here, rather than listen to the scamming ziopress. 


The following report documents the remote control cleanup at Fukushima. And don't miss where they 
talk about having to boost the ability of the remote control systems, to allow them to be used from two 
kilometers away. Spooky stuff, yes, yes indeed. 


ww.pcworld.com/articie/224811/article.htn 
isitedvy © Linux Mint & Community © Forums ‘© Blog (JNewsv Mintemail.com 


PCWorld 


P Network Security in i ; 
CWorld Virtualized Data Centers Securely enable application 


‘つつ your virtuali 


NEWS REVIEWS HOW-TO VIDEO BUSINESS ・ LAPTOPS - COMPUTERS - PHONES : 


福島 第 一 原子 力 発電 所 は 、 操 作 員 は 遠 距離 ユン トロ ー ル で 、 廃 虚 を 整理 し て いま す 


2011. 4. 11 











HE. fei a ik YH 8 a TO EMA, 道路 と 廃虚 を 整理 する た め に 、 先 週 、 遠 距離 ユン トロ ー ル の 建築 機械 が 、 
信 島 第 一 原子 力 発電 所 の 現場 に 到着 し た と 埋 い まし た 。 


























震度 9 の 地震 、15 メー トル の 海中 、 二 っ の 爆発 し た 原子 炉 が 福島 第 一 発電 所 を 廃虚 に し まし た 。 東 京 電力 会 社 の 号 
真 に よる と 、 廃 虚 は 放射 線 の 強度 が 強く て 、 人 員 の 安全 と 廃虚 の 運び に は 、 了 困難 が あり ます 。 















































その 機械 は 掘削 機 し と トラ ンス ポー ター と 、 認 定 さ れ ま し た 。 一 つづ つ 遠 距離 スマン トロ ー ル シス テム が あり ます 。 ン シ 
ステ ム に は 、 カ メラ が 設 暫 き れ て いる の で す 。 現場 の 周辺 に は 、6 の カメラ が 設 賀 き れ て いま す 。 
































東京 電力 会 社 の 発電 者 、] 、 モ ビー ル ラ ント ロー ル 室 に いる 操作 員 は 、 カ メラ の 影像 を 者 を が ら 、 機 械 を こ 
ん と ろ 一 る し て いる の だ * ま し た 。 











廃虚 9 整理 は 機械 が 現場 に 到着 し た 後 で 、 始 め 。 掘削 機 は 、 廃 虎 9 破 片 を 掴ま っ て 、 ト ラン スポ ボー ター の 後 
部 の 容器 に 入れ ます 。 此 の 作業 は 、2 時 間 掛り まし た 。 

















長谷 川 は せ 、 ト ラン スポ ー タ ー の 容器 が 満ち た 場合 に は 、 掘 削 機 が 器 の 門 を 閉め て 、 ト ラン スポ ー タ ー が ダン プ の 場 
所 で 廃 虎 を ダン プ す る と 、 詩 いま し た 。 福島 第 一 原子 力 発電 所 は 空白 の 空間 が いっ ぱい あっ て 、 了 臨時 的 に ダン プ の 
場所 で 一 時 放 綿 し て は 好い で す 。 


















































ァ ッ プロ ー ド の 操作 は 、 一 時 間 が か か り ま す 。 そ の まま 、 循 環 が 繰り 替え し て いき ます 。 


吉川 会 社 、 此 の 遠 距 離 マ ント ロー ル シ ス テム の 開発 者 は 、 此 の シメ テム は 、 最 初 、 火 山 み た い 危 険 を 建築 現場 で 、 
建築 の 仕事 を する た め に 、 開 発し た の だ と 、 音 いま し た 





吉川 会 社 は 、 遠 距離 ユマ ント ロー ル シ ス テム の 作業 距離 は 300 メー トル だ が 、 今 回 は 、 ラ ジ ォ で 、 そ の 作業 距離 を 2 
* ロ に 延ばす し た と 、 育 いま し た 。 


























東京 電力 会 社 は 、 遠 距離 制御 無人 飛行 機 と て リュ ブタ で 、 原 子 炉 の 建築 の 情況 を 観察 し た と 
協力 を 獲 っ て 、 無 人 の 装備 を 使っ て いま す 。 























IDG 新聞 の Martyn Willams が 日 本 と 通用 科学 に 関す る 報道 に 担当 し てい ます 。 ご 障 絡 が あれ ば 、Martyn の Twitter 
は :@Martyn Willams、 メ ー ル は :Martyn_ Willams@IDG. com. 











質問 2: メデ ィ ア ァ の 依 実 を ら ば 、 な を なぜ 、 制 御 距 離 は 2 キロ に 延ばし た の だ 9? 
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Fukushima Daiichi Workers 
Clear Debris by Remote Control 


By Martyn Wilhams, IDG News Service Apr 11,2011 2:30 AM 4% 





Remotely controlled construction machinery rolled into the site of the sticken Fukushima 
Daichi nuclear power plant last week to help clear roads and passages of radioactive 
debns, the plant's operator said Monday. 


The effects of the magnitude-3.0 earthquake, a tsunami estimated at around 15 meters 
high. and two hydrogen explosions in reactor buildings have left the Fukushima Daiichi site 
covered in rubble and debris, according to images released by Tokyo Electric Power 
(TEPCO). Some of the debris has high levels of radioactivity, compbcating its removal and 
the movement of workers around the site, 


The machinery consisted of an excavator and transporter, each equipped with a remote 
control system. Cameras were mounted on each piece of equipment and TEPCO set an 
additional six cameras around areas where work would take place, 


The emire operation was managed trom a mobile control room where stalt could watch 
video from the cameras and manipulate the machinery, sa Hiro Hasegawa, a 
spokesman for the electric utility 


The clearance operation began when both units rolled into place near an debris-strewn 
area. The excavator, which had been fined with a giant grabber hand, picked up debris and 
dropped it into a container on the back of the transporter. H took about 2 hours for thts to be 


completed 


Once full, the excavator knocked closed the lid of the container and the transporter 
trundied to a temporary dump site. The Fukushima Darchi plant, ike other nuclear power 
plants in Japan, was built with plenty of open space so the debris can be temporarily 
cofected together on-site, said Hasegawa 


The unidading operation took about an hour to complete, and then the cycle began again 


The remotely comrolied machwnery was onginally developed for use in hazardous 
constructon environments, such as those near volcanos or where landslides could occur, 
Said a spokesman for Yos!kawa Co., which worked on the system 


The radio control system typically has a range of about 300 meters, but this time a radio 
relay stanon was used to boost the signal and allow the controllers to be up to 2 k#ometers 
away, the Yoshikawa spokesman said 


TEPCO has also been used remotely Conrosed drones and helicopiers 10 get a close-up 
view of the reactor buildings. The company received pictures ftom a U.S. military Global 
Hawk drone, and reports say the RQ-16 T-Hawk micro unmanned air vehicle is also being 
used 


Martyn Wiwams Covers Japan and general fechnalogy breaking news for The IDG News 
Service. Follow Martyn an Twitter at Qraryn_wilens, Martyr's e-mail address is 


mravtyn_wuliamn > iiig con 


Question: Why would they need the remote control range 
boosted to 2 KM if mainstream media reports are true? 








今 、 十 年 前 に 死ん だ と 報道 ほれ た Osama が 正式 に 死ん だ 。Al Quaida が 核兵器 を 使用 し よう と し て いる と 、 正 
式 の 報道 が こう 埋 つ て いま す 。 Mk, HCL bLMMOBRAM. HS う を 形 で 爆発 し た 場合 に は 、 此 の 
記事 を よく 考え て 下 き い 。 




































































福島 の 幹部 が 、 其 の 事実 を 吉 わ を か っ た 理由 は 、 権 利 者 団体 が 発表 し た 受 害 人 の 数 は 究め て 低 に の で 、 も し 、 
指摘 すれ ば 、 仕 事 の 自殺 と を な る か も し れ な いと いっ つた こと で す 。 も う 一 つの 面白 いじ 事 が あり ます 。 海路 の 一 週 
間 前 に 、Magna BSP 会 社 の 人 員 が 、 福 島 か ら 、 イ スラ エル に 帰り まし た 。 





















































è L, Stuxnet の 目的 は 、 イ ラン の 核 施設 を 破壊 すみ の だ っ た ら 、 私 は 理解 し て いま す 。 別 の 場所 で 、 そ れ を 使 
用 する の は 、 和 麗 ろ し い 物 で す 。 私 の 記事 で 、 民 衆 に 其 犯 い ダ ヴィ ルス を 注意 きせ る の は 、 私 の 期待 で す 。 











疑問 を 持っ て 、 転 載 し た く な い 読 者 、 こ れ を 考え て 下 き い : 











祖 島 か ら 、 真 の 答え を が 出 ま し た よ 。 隊 際 社 会 に は 、 数 の 國 が 、 も う 既 に 、 無 実 民 箇 に た いし て 、 坊 い 物 を し て 
きま し た ょ た 。 我々 は 、 そ ん な 暴行 を 許し レ しま せん 。 貴方 の 無視 で 、 世 界 中 、 大 きい 災難 が 起こ きれ る か も し れ ま せ 
ん 。 テ レビ を 看 る 替り に 、 真実 を 広げ る の は 、 も っ と 平和 の 世界 を 作る た め に 、 貢 献 が あり ます 。 貴 方 の ビデ 
ォ ゲ ー ム 、 ボ ー ル ゲー ム な ど 、 真実 を 世界 に 広げ る ょ より 、 本 当 に 重要 で すみか? 本 当 に 実 の 意味 が あり ます か 9? 貴 
方 の 宗教 が 問題 だ っ た ら 、 真 実は 重要 を の か どう か 、 お 考え て くだ きい 。 我々 は 、 災 難 よ り 、 真 実 を 見 た い の 
で す 。 











































































































ち は 、 そ の 記事 を よく 見 まし た 。 


読者 が 弱点 を 指摘 し て 、 意 見 を 提出 し て 、 あ り が と ご ざい まし た 。。 貴 方 た 
し た 。 


ラジ オ ホ ス ト 達 が 、 公 箇 に 真実 を 話す 機会 を 与え て 、 あ ぁ ありがと ご ざい ま 


此 の 下 の リ ンク は 、 参 照 と し て 、 ご 覧 くだ きい 。 
www. threemi leisland. org/science/what_went_wrong/ index. html 
www. defense-update. com/products/m/magna. htm 

www. jimstonefreelance. com/turbine. jpg 


www. telegraph. co. uk/technology/news/8326274/lsraeli-security-chief-celebrates-Stuxnet-cyberattack 


htm| 

www. english. pravda. ru/history/22-02-2011/116985-lsraeli_general boasts_authoring_Stuxnet-0/ 
www. telegraph. co. uk/news/wor | dnews/midd|eeast/israel/8326387/|srae|—video-shows-Stuxnet—as—oneof-— 
its-successes. html 

www. reports. internic. net/cgi/whois2whois_nic=magnabsp. com&type=domain 

www. magnabsp. com 

www. jpost. com/Defense/Article. aspx? id=212168 

www. infosecisland. com/blogview/12628-Japans-Nuc lear-Crisis-Stuxnet-and-SCADA-Defenses. html 
www. yomiuri. co. jp/dy/national/T101004003493. htm 

www. jimstonefreelance. com/door. jpg 

www. jimstonefreelance. com/borated. jpg 

www. news. discovery. com/earth/2011/03/12/fukushima-zoom. jpg 

www. nytimes. com/cwire/2011/03/25/25c | imatewi re-us—exper ts—b | ame—fukushima-—1—exp|os ions-and- 
19903. html ?amp=&pagewanted=al | 


www. jimstonefreelance. com/reference. jpg 


Now that Osama, who has been dead for 10 years is officially dead, Al Ouaida is going to use a nuke, 
so they say; I strongly urge you to consider this article if a nuke actually does go off somewhere or if 
other nuclear facilities start acting like Fukushima. 


The only reason I believe the management at Fukushima is not telling it like it really was is because 
victim status has been so well asserted by the ethnic group in question that it is career suicide to point 
the finger at them, even when they try to kill you. I find it interesting that all 12 Non Japanese 
employees of Magna BSP returned to Israel a week before the tsunami..... 


I might have understood the need for Stuxnet if it's use would have ended with Iran. Unfortunately that 
does not appear to be the case. I do hope this article breaks their toy. 


For those of you who are reluctant to re-post this because the wording is too strong, I ask you to 
consider this; 


The real answer came out of Fukushima. We have a member of the international community which has 
already done horrendous damage to a very advanced and (presently) innocent civilization and we 
simply cannot continue to tolerate it. Consider what ignoring this will cost you. Are you prepared to 
have a major disaster at the convenience of the couch; because you sat there watching TV rather than 
dragging your butt over to the computer to at least spread the word? Are your video games, ball games, 

4x4 and porno really worth continuing to lose everything for? Is your religion going to keep you silent 
as well? We really need a serious wake up call. Please let this post be it, rather than some other 
unforseen disaster. 


Thank you to the many readers who pointed out flaws, gave tips, and suggested clarifications, 
you studied this indeed! My thanks also goes out to the radio hosts who have had me on the air 
and invited me to appear to discuss this subject. 


These references included as e-mail compatible links. 
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www.telegraph.co.uk/technology/news/8326274/Israeli-security-chief-celebrates-Stuxnet-cyber- 
attack. html 
www.english.pravda.ru/history/22-02-2011/116985-Israeli_general_boasts_authoring_Stuxnet-0/ 
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/8326387/Israel-video-shows-Stuxnet-as-one- 
of-its-successes.html 
www.reports.internic.net/cgi/whois?whois_nic=magnabsp.com&type=domain 
www.magnabsp.com 

www.jpost.com/Defense/Article.aspx ?id=212168 

www. infosecisland.com/blogview/12628-Japans-Nuclear-Crisis-Stuxnet-and-SCADA-Defenses.html] 
www. yomiuri.co.jp/dy/national/T 101004003493. .htm 

www.jimstonefreelance.com/door.jpg 

www.jimstonefreelance.com/borated.jpg 

www.news.discovery.com/earth/201 1/03/12/fukushima-zoom. jpg 

www.nytimes.com/cwire/201 1/03/25/25climatewire-us-experts-blame-fukushima- 1-explosions-and- 
19903.html?amp=&pagewanted=all 

www.jimstonefreelance.com/reference.jpg 

www.jimstonefreelance.com/containment.jpg 

www.jimstonefreelance.com/reactorlid.jpg 

www.pceworld.com/article/2248 1 1/fukushima_datichi_workers_clear_debris_by_remote_control.html 
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.pinktentacle. com/2011/04/high-resolution-photos-of-fukushima-daiichi/ (高い 解像度 宮 真 の 源 で す ) 
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